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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1418 


7 Νοεμβρίου 2002 


Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 

ΑΝΝΕΧ3 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 4113.170/01/2002 
Αποδοχή του Διεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων (Ι_3Α 
ΟΟΩΕ - Ι_ϊΤθ δ3νίπ9 ΑρρΙίαποθ Οοάθ), όπως αυτός υιο¬ 
θετήθηκε από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με την απόφαση 
Μ30 48(66)/04-06-1996. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν. 2208/1994 
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στην 
Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στην Θάλασσα, 1974» (Α' 71), όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Ν. 2575/1998 
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας» (Α'23). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 Ν. 2013/1992 (Α’ 
28) «Αποδοχή τροποποιήσεων Κεφαλαίου I του παραρτή¬ 
ματος της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφάλειας της αν¬ 
θρώπινης ζωής εν θαλλάση, 1974», και περί άλλων τινών 
διατάξεων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Ατού Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
Α' 137), το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 
2081/1992 (ΦΕΚΑ' 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ¬ 
θρο 1 παρ. 2 Ατού Ν. 2469/1997 (ΦΕΚΑ'38). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο¬ 
γισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1° 

1. Γίνεται αποδεκτός ο Διεθνής Κώδικας Σωστικών Μέ¬ 
σων (Ι_3Α ΟΟϋΕ - Είίθ δβνίηρ Αρρίίβηοθ Οοάθ), που υιοθε¬ 
τήθηκε από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με την απόφαση Μ3Θ 
48(66)/4.6.1996. 

2. Το κείμενο της απόφασης Μ3Θ 48(66)/4.6.1996 του 
ΙΜΟ σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετά¬ 
φραση στην Ελληνική γλώσσα παρατίθεται κατωτέρω ως 
έχει στην παρούσα απόφαση. 

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού και 
του Ελληνικού κειμένου των ως άνω αποφάσεων κατισχύ¬ 
ει το Αγγλικό. 


ΒΕ50ΕΙΠΊΟΝ Μ3Θ.48(66) 

(θάορίθά οπ 4 ύυπΘ 1996) 

ΑάορΙίοπ οί ίόθ ΙπΙθΓΠ3ΐίοη3ΐ 
ϋ1θ-53νίπ9 ΑρρΝβηοθ (Ε5Α) Οοάθ 

Τόθ Μαπϋηΐθ δβίθίγ ΟοπίΓπϋΙθθ 

ΒΕΟΑΕϋΝΟ ΑγΙιοΙθ 28(ό) οί ίόθ ΟοπνοπΙιοπ οπ ΙΓιβ ΙπΙθγ- 
πβΐίοηθΐ ΜθπΙίπΐθ θΓ93ηίζ3ίίοη οοηοΘΓπίπ9 Ιόθίυηοίίοηδ οί 
ίόθ ΟοΓηπιίίίθθ, 

ΒΕΟΟΟΝΙΖΙΝΘ ίόθ Πθθά ίο ρΓονίάθ ίηίθΓΠΒΐίοηβΙ δίθη- 
031*05 ιοί* Ιίίθ-53νίΠ9 3ρρΙί3ΠΟΘ5 ΓθηυίΓθά όγ ΟόθρίβΓ III οί 
ίόθ ΙηίθΓΠΒΐίοπβΙ Οοηνθηίίοη ίοΓ ίόθ δβίθίγ οί ϋίθ 3ί 5θ3 
(30Ι-Α3), 1974, 35 θηίθηάθά, 

ΝΟΤΙΝΟ ΓθδοΙυίίοη Μ50.47(66) όγ ννίιίοό ίί 3άορίθά, ίη- 
Ιθγ 3ΙΪ3, 3ηΐθηάπΐθηΐ5 ίο οόβρίθΓ III οί ίίιβ 30ΕΑ3 Οοηνβη- 
ίίοη ίο ΓΠ3|<Θ ίίΐθ ρΓ0νΪ5Ϊ0Π5 Οί ίίΐθ ΙηΙθΓη3ΐίθΠ3ΐ ϋίθ-53νίΠ9 
ΑρρΙίβηοθ (Ε3Α) Οοάθ ΓηβηάθίοΓγ υηάθΓ ίίΐ3ί Οοηνθηίίοη 
οη ογ αίίθΓ 1 ύυΐγ 1998, 

ΗΑΝ/ΙΝΟ ΟΟΝδΙΩΕΒΕϋ, 3ί ίίδ δίχίγ-δίχίίι δθδδίοη, ίίΐθ ίθχί 
οί ίίΐθ ρΓοροδθά Ι_5Α Οοάθ, 

1. ΑϋΟΡΤδ ίίΐθ ΙηίθΓηθίίοηθΙ ϋίθ-δβνίηρ Αρρίίβηοθ (Ε3Α) 
Οοάθ ίόθ ίθχί οί ννόίοό ίδ 5θΐ ουί ίη ίόθ Αηηβχ ίο ίόθ ρΓθδθηί 
ΓθδοΙυίίοη; 

2. ΝΟΤΕ3 ίίΐ3ΐ υηάθΓ ίόθ βηηβηάΓηθηΙδ ίο οόθρίθΓ III οί 
ίόθ 1974 30ΕΑ3 Οοηνθηίίοη, 3Γηθηάπΐθηί5 ίο ίόθ Ε3Α 
Οοάθ 50311 όθ θάορίθά, όΓου 9 όί ίηίο ϊογοθ 3ηά 503ίί ΙθΚθ 
θίίθοί ίη 3θοθΓά3ηοθ ννίίό ίόθ ρΓονίδίοηδ οί θγΙιοΙθ VIII οί 
ίό3ί Οοηνθηίίοη οοηοθΓπίη9 ίόθ θΐτίθηάηηθηΐδ ρΓοοθάυτβ 
3ρρΙΪ030ίθ ίο ίόθ 3ηηθχ ίο ίόθ Οοηνθηίίοη οίόθΓ ίόβη 
οόβρίθΓ I; 

3. ΒΕΩϋΕ3Τ3 ίόθ 3θθΓθί3Γγ-ΟθΠθΓ3ί ίο ΐΓ3η5πιίί οθάίίίθά 
οορίθδ οί ίόθ ρΓθδθηί ΓθδοΙυίίοη 3ηά ίόθ ίθχί οί ίόθ Ε3Α 
Οοάθ οοηίθίηθά ίη ίόθ Αηηβχ ίο 311 0οηΐΓ3θΙίη9 ΟονθΓη- 
πίθηίδ ίο ίόθ Οοηνθηίίοη; 

4. ΕυΒΤΗΕΒ ΒΕΟΙΙΕ3Τ3ίόθ 3θθΓθΐ3Γγ-ΟθηθΓ3ί ίοΙΓ3Π5- 
ηηίΐ οορίθδ οί ίόίδ ΓθδοΙυίίοη 3ηά ίίδ Αηηβχ ίο ΜθπιόθΓδ οί 
ίόθ θΓ93ηίζ3ίίοη, ννόίοό 3γθ ηοί ΟοηίΓ3θΙίη9 ΟονθΓΠΓηθηίδ 
ίο ίόθ Οοηνθηίίοη. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΑΝΝΕΧ 

ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ Ι_ΙΡΕ-3ΑνΐΝΟ 
ΑΡΡϋΑΝΟΕ (Ι_3Α) ΟΟϋΕ 
Οοηίθηίδ 

ΡΓΘΒΙΎίβΙθ 

ΟΗΑΡΤΕΡI - ΟΕΝΕΒΑΕ 

1.1. ϋθίίηίΐίοηδ 

1.2. 0θπθγ 3Ι ΓθηυίΓΘηίθηΙδ ίοΓ Ιίίθ-δβνίης 3ρρΙί3ηοθδ 
ΟΗΑΡΤΕΡ II - ΡΕΒ30ΝΑΙ ϋΡΕ-3ΑνΐΝΟ ΑΡΡΕΙΑΝΟΕ3 

2.1 ϋίθβυογδ 

2.2 ϋίθ]3θΙ<θΙδ 

2.3 ΙΐΎΐιτίθΓδίοη δυίίδ 

2.4 Αηίί-θχροδϋΓθ δυίίδ 

2.5 ΤίΐθΠΤΙβΙ ρΓΟίθΟίίνθ 3Ϊ(1δ 
ΟΗΑΡΤΕΡ III - νΐ3υΑΙ_ 3ΙΟΝΑΕ3 

3.1 ΒθθΙ<θί ρ3Γ3θίΐϋίθίΐ3Γθδ 

3.2 Η3Π0Ι ίίβΓθδ 

3.3 Βυογ3ΠΙ δηηοΚθ δίςηβΙδ 
ΟΗΑΡΤΕΡ IV - 3ϋΡνΐνΑί ΟΡΑΡΤ 

4.1 ΟθΠΘΓβί ΓθςυίΓΘΓΠθηίδίΟΓ ΙίίβΓβίίδ 

4.2 ΙηίΙβΙβίιΙθ ΙίίθΓ3ίΐδ 

4.3 ΡΪ9ίςΙ ΙίίθΓβίίδ 

4.4 ΟθπθγβΙ ΓΘςυίΓθίτίΘηΙδ Ιογ Ιίίθί>03ίδ 

4.5 Ρ3Γΐί3ΐΙγ θηοΙοδθοΙ ΙίίθίιΟΒίδ 

4.6 ΤοΙβΙΙγ θηοΙοδθοΙ ΙίίθβοΒίδ 

4.7 Ργθθ-ΙβΙΙ Ιίίθί>03ίδ 

4.8 ϋΐθ6θ3ΐδ ννίίίι 3 δθΙί-οοηΐ3ίηθοΙ 3 ιγ δυρροΓί δγδίΘίτι 

4.9 ΡΪΓΘ-ρΓΟΐθΟίθΟί Ιίίθί>03ίδ 
ΟΗΑΡΤΕΡ V - ΒΕ30υΕ ΒΟΑΤ5 

5.1 Βθδθϋθ ί>03ΐδ 

ΟΗΑΡΤΕΡ VI - ΕΑΙΙΝΟΗΙΝΟ ΑΝϋ ΕΜΒΑΡΚΑΤΙΟΝ ΑΡ- 
ΡΕΙΑΝ0Ε3 

6.1 Ι_3υηοίιίη9 βηοΙ θΐτιΙοβΓίοΙίοη Βρρίίβηοθδ 

6.2 Μβππθ θν3ου3ΐίοη δγδίθηΐδ 

ΟΗΑΡΤΕΡ VII - ΟΤΗΕΡ ϋΡΕ-3ΑνΐΝΟ ΑΡΡΕΙΑΝΟΕ3 

7.1 ΙίηΘ-ΙΙίΓοννίηρ βρρΙίβηοθδ 

7.2 ΟθπθγβΙ βΙβγγπ βηοΙ ρυβίίο βοΙοίΓθδδ δγδΙθΓΠ 

ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ ϋΡΕ-3ΑνΐΝΟ ΑΡΡΕΙΟΑΤΙΟΝ 
ΟΟΩΕ 
Ργθβιύι&Ιθ 

1. Τίΐθ ρυΓροδβ οΐ ΐΡιίδ ΟοοΙθ ίδ Ιο ρΓονίοΙθ ίηίθΓΠ3ίίοπ3ΐ 
δΐ3Π(ΐ3ΓθΙδ Ιογ Ιίίθ-δ3νίΠ9 3ρρΙί3Π0θδ ΓΘΟ|υίΓθθΙ ίιγ ΟίίβρίθΓ III 
οΐ ΙΡίθ ΙΠΐθΓΠ3ΐίθΠ3ΐ ΟοηνθηΙίοπ ίΟΓ ίίίθ 33ΐθ1γ οΐ Ιίίθ 31 3θ3 
(30Ι.Α3), 1974. 

2. Οη ογ βίίθΓ 1 ϋυΐγ 1998, ίίίθ ΓθςυίΓβιτίθηίδ οί ΐΡιϊδ ΟοοΙθ 
ννίΙΙ ί>θ ΓΠ3η(ΐ3ΐθΓγ υηοΙθΓ ΙΡιβ ΙηΙθΓΠ3ίίοη3ΐ ΟοηνβηΙίοη Ιογ 
ίίίθ 33ΐθίγ οί ϋίθ 313θ3 (30ίΑ3), 1974, 3δ βγπθποΙθοΙ. Αηγ 
ίυίϋΓθ 3ΐτΐθηςΐΓηθηΙ Ιο ίίίθ ΟοοΙθ ννίΙΙ 6 θ θοΙορίθοΙ βηοΙ 
ΙδΓουςΙπί ίηΐο ϊογοθ ίη 3θθθΓθΐ3ηοθ ννίίίι Ιίίθ ργοοθοΙοτθ ΙθίοΙ 
οΐοννη ίη ΑγϊιοΙθ VIII οί ΐίΐ3ί Οοπνθηίίοη. 

ΟίίθρίθΓ I - ΟθπθγθΙ 

1.1 ΟθίίπίΙίοηδ 

1.1.1 Οοηνθπίίοη ΓΠθβηδ ίίίθ ΙπίθΓΠ3ίίοπ3ΐ Οοπνθηίίοη ίοΓ 
ίίίθ βθίθίγ οί ίίίθ 3ΐ 3θ3, 1974, 3δ βηηθηοΙθοΙ. 

1.1.2 Είίθοίίνθ οΐθθπης οί ίίίθ δίιίρ ίδ ίίίθ 3ί>ίΙίίγ οί ίίίθ ίΓΘΘ- 
ίθΙΙ Ιϊίθί)03ί ίο ΓΠΟνθ 3\Λ/3γ ίΓΟΓΤΙ ίίίθ δίΐίρ θίίθΓ ίΓΘΘ-ίθΙΙ 
Ιθυποίιίη^ ννίίίιουί υδίηρ ίίδ θπ^ιπθ. 

1.1.3 ΡΓΘΘ-ίθΙΙ 300θΙθΓ3ίί0Π ίδίίΐθ Γ3ΪΘ οί 0ίΐ3Π9θ οίνθίοο- 


ίίγ θχρθΓίθηοθθΙ ίιγ ίίίθ οοουρβηίδ οΙυπη 9 ΐ3υηοίιϊη9 οί 3 

ίΓΘΘ-ίβΙΙ Ιϊίθί)03ΐ. 

1.1.4 Ργθθ-ΙβΙΙ οθΓίίΐίοβίίοη ίΐθί9ίιΙ ίδ ίίίθ 9Γ63ίθδΐ Ιβυηοίι- 
ΙΠ9 ίΐθ^ίΐί ΪΟΓ ννίΐίοίΐ ίίίθ Ιΐίθί)03Ϊ ίδ ίο 6 θ ΒρρΓονθθΙ, 
ΓΠΘ3δϋΓΘ(1 ίΓΟΙΠ ίίίθ δίίΙΙ ΧΛ/3ΪΘΓ δϋΓίθΟΘ ΙΟ ίίίθ Ιθ\Λ/θδί ρΟΙΠί ΟΠ 
ίίίθ Ιίίθί)03ΐ ννίΐθη ίίίθ Ιίίθί>03ί ίδ ίη ίίίθ Ιβυηοίι οοηίί9υΓ3ΐίοη. 

1.1.5 ΐ3υηοίιίη9 ΓΒίτιρ 3Π9ΐβ ίδ ίίίθ 3 Π 9 ΙΘ βθίννθθη ίίίθ 
ίιοπζοηίθΙ 3 πθΙ ίίίθ Ιβυποίι γβΝ οί ίίίθ ΙίίθίιοΒΐ ίη ίίδ ΐ 3 υηοίιίπ 9 
ροδίίίοη ννίίίι ίίίθ δίιίρ οη θνθη ΚθθΙ. 

1.1.6 ΐ3υηοίιίη9 Γ3Γηρ ΙθΠ9ίίι ίδ ίίίθ θϋδίβηοθ βθίννθθη ίίίθ 
δίθΓη οί ίίίθ Ιϊίθί)03ί βηοΙ ίίίθ ΙοννθΓ βηοΙ οί ίίίθ Ιθϋποίιίηρ 
Γ3ΠΊρ. 

1.1.7 ΡθρυΙθίίοη ηΐθ 3 ηδ 3 Γθ9ϋΐ3ίίοη οοηΐ 3 ίηθ (1 ίηίίΐθβη- 
πθχ ίο ίίίθ Οοηνθηίίοη. 

1.1.8 ΡθρυίΓθοΙ ίΓθθ-ί3ίί ίΐθί9ίιί ίδ ίίίθ 9ΐ·β3ίθδί οϋδίβηοθ 

ΓΠΘ3δϋΓΘ(1 ίΓΟΓΠ ίίίθ 3ΐίΙΙ \Λ/3ίθΓ δϋΓίθΟΘ ΙΟ ίίίθ Ιθ\Λ/θδί ροίηί ΟΠ 

ίίίθ Ιϊίθί)03ΐ ννίιθη ίίίθ Ιϊίθί)03ΐ ίδ ίη ίίίθ Ιβυηοίι οοηίί9υΓ3ΐίοη 
3ηεΙ ίίίθ δίιίρ ίδ ίη ίίδ Ιί9ίιΐ6δΙ δθ39θίη9 οοηοΐίΐίοη. 

1.1.9 ΡθίΓΟ-ΓθίίθΟίίνθ ΙΎ131ΘΠ3Ι ίδ 3 ΙΤΙ3ΐθΠ3ΐ \Λ/ίΐίθίΐ ΓθίίθΟίδ 
ίη ίίίθ ορροδίίθ θΙίΓθοΙίοη 3 6θ3ιύι οί Ιί9ίιί (ΙίΓθοΙθοΙ οη ίί. 

1.1.10 \Λ/3ίθΓ-θηίΓγ 3Π9ίβ ίδ ίίίθ 3Π9ΐβ ίΐθίννθθη ίίίθ ίιοο 
ίζοηί3ί 3ηεΙ ίίίθ Ιβυηοίι γβΝ οί ίίίθ Ιίίθί>03ί ννίΐθη ίί ίίΓδί θηίθΓδ 

ίίίθ ΧΛ/3ΪΘΓ. 

1.1.11 Τίΐθ ΐθΓΓηδ υδθο) ίη ίίιίδ ΟοοΙθ ίιβνθ ίίίθ δ 3 ηΐθ ιτΐθ 3 η- 
ίη 9 33 ίίιοδθ οΙθίίηθοΙ ίη Γθ 9 υΐ 3 ίίοη 111/3. 

1.2 ΟθπθγβΙ ΓθρυίΓβΓΠθηίδ ίοΓ Ιίίθ-33νίη9 Βρρίίβηοθδ 

1.2.1 Ρ3Γ39Γ3ρίι 1.2.2.7 3 ρρΝθδίοΙίίθ- 33 νίη 9 3 ρρΙί 3 ηοθδ 
οη 311 δίι ί ρ3. 

1.2.2 υηίθδδ θχρτθδδίγ ρτονίοΙθοΙ οίίΐθΓννίδθ ογ υηΐθδδ, ίη 
ίίίθ ορίηίοη οί ίίίθ Α(1ηηίηίδΐΓ3ΐίοη ίΐ3νίη9 ΓΘ93Γ0Ι Ιο ίίίθ ρ3Γ- 
ΙίουίθΓ νογ39θδ οη ννίιίοίι ίίίθ δίιίρ ίδ οοηδίβηΙΙγ θΠ939οεΙ, 
ΟΐίΐθΓ ΓθςυίΓΘΓΠθηίδ 3ΓΘ 3ρρΓ0ρΓΙ3ίθ, 3ίί Ιϊΐθ-δ3νίη9 3ρρίί- 
3Π0θδ ρΓθδΟΓΪί)θ(1 ίη ίίιίδ ρ3ΓΪ δίοΙΙ: 

.1 ίΐθ οοηδίΓϋοίθοΙ ννίίίι ρΓορθΓ ννοΓ^ιτιβηδίιίρ βηοΙ γτοϊθγϊ- 
3ίδ; 

.2 ηοί ί>θ 03171396(1 ίη δίονν39θ ΙίΐΓου 9 ίιουί ίίίθ βιγ Ιθγπ- 
ρθΓ3ίυΓθ Γ3Π96 -30°Ο ίο +65°0; 

.3 ίί ίίΐθγ βγθ ΙίΚθΙγ ίο ί>θ ίιτίΓηθΓδθοΙ ίη δθβννβίθΓ εΙϋΓίη9 
ΙίΐθΪΓ υδθ, ορθΓβίθ ΙίΐΓου9ίιουί ίίίθ δθβννβίθΓ ΙθΓπρθΓ3ΐϋΓθ 
Γ3Π9θ-1°Οίο +30°Ο; 

.4 ννίΐθΓΘ 3ρρΙΪ03ί)Ιθ, ί)θ ΓΟί-ρΓΟΟί, ΟΟΓΓΟδίΟΠ-ΓθδίδίΒηΙ, 
ΆΓ\ά ηοί ίΐθ υηεΐυΐγ 3ίίθοΐθ(1 ί>γ δθ3νν3ΐθΓ, οίί ογ ίυη93ΐ 

3ίί3θΙ<; 

.5 ννίΐθΓθ θχροδθοΙ ίο δυηΙί9ίιί, Ιοθ Γθδίδίβηί ίο οΙθΙθγϊο- 
Γθίίοη; 

.6 ί>θ οί 3 ίιί9ίιίγ νίδίίιΐθ οοίουΓ οη 3 ίί ρβΓίδ ννίΐθΓθ ίίιίδ ννίΙΙ 
ΒδδίδίςΙθΙθοΙίοη; 

.7 ί>θ ίίίίθοί ννίίίι ΓθίΓΟ-ΓθίΙθΟίϊνθ ΓΠ3ΪΘΓΪ3Ι ννίΐθΓΘ ίί ννίΙΙ 3δδϊδΐ 
ίη (ΙθΙθοΙίοη 3Π(1 ίη 3θοθΓ(ΐ3ηοθ ννίίίι ίίίθ ΓθοοηίΓηθηοΐΒΐίοη 
οίίίΐθ θΓ93ηίζ3ίίοη;* 

.8 ίί ίίΐθγ 3γθ ίο ίΐθ υδθθΙ ίη 3 δθβννβγ, ίΐθ οβρβίιΐθ οί δβίίδ- 
ίθοίοΓγ ορθΓΒίίοη ίη 1ίΐ3ί θηνίΓοηΓΠθηί; 

.9 ίΐθ οΙθ3γΙ γ γτι3γΙ<θ(1 ννίίίι 3ρρτον3ί ίηίοΓΓΠΒίίοη ίηοΙυςΙίη9 
ίίίθ Α<1ηηίηίδΐΓ3ΐίοη ννίιίοίι βρρΓονθοΙ ίί, Άηύ Βηγ ορθΓΒίίοηβΙ 
ΓθδίΓίΟΐίΟΠδ; 3Π(1 

.10 ννίΐθΓΘ 3ρρίίθ3ί)Ιθ, ί)θ ρΓΟνίοΙθΟί ννίίίι θΙθΟίΓΙΟΒΐ δίΐΟΓί 
οΪΓουίΐ ρΓοίθοίίοη ίο ρΓθνβηΙ 0)301396 ογ ίη]υΓγ. 

1.2.3 Τίΐθ ΑοΙηηίηίδΐΓ 3 ίίοη δίιβΙΙ οΐθΐθπτιίηθ ίίίθ ρθΓίοοΙ οί 


* ΗθΓθγ (ο ΙΓιθ ΗΘΟΟΓΠΓηθηεΐΗΐίοη οη ΙΓιβ 0Ι3Θ όΐηοΙ ΡίΚίης οί ΗθίΓΟ-ΗθίΙθοίίνθ Μ3ίθΓί3ΐ οη Ι_ίνβ-33νίη9ΑρρΙί3ηοθ3, 3όορΐ8ό Ιογ ΙΓιβ θΓ93ηίζ3(ίοη ϋν ίίίθ ΓΘ30- 
Ιυίίοη Α. 658(16), 33 ίί ΓΠ3ν ί)θ 3ΓηΘηοΙθθΙ. 
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β00βρί3ΐθί1ί1γ Οί ΙίΪΘ-53νίΠ9 3ρρΙί3ΠΟΘ3 1/νίΐίθίΐ 3Γ6 5υΙθ]6θΙ ΙΟ 
0)θΙθΓίθΓ3Ϊίθη 1 /νίίίΐ 30Θ. 5υθίΐ ΙίίΘ-53νίΠ9 3ρρΙΪ3ΠΟΘ3 δίίβΙΙ ί>6 
ιύιβγΚθοΙ ννίίίι 3 ηηθ3η3 ίοΓ οΙθΙθπτΉηίηρ ίίιβίτ 3ρθ ογ ίίιβ βΙβίβ 
ί>γ ννίΐίοίΐ ίίΐβγ ΓΠϋ5ί ί>6 Γβρί306(1 ΡβΓΙΎΙβηβηί ΓΠ3ΓΚΪΠ9 ννίίίι 
3 03ίθ οί ΘΧρΪΓγ 13 ίίΐβ ρΓβίβΓΓββΙ Ι716ΐίΐΟ(1 Οί 65ί3ΐθΙί5ίΐίη9 ΙίΐΘ 
ρβΓΙΟβΙ οί 300βρΐ3ί)ίΙίΙγ. Β3ΪΪΘΓΪΘ8 ηοί ΓΤ13ΐΊ<θθΙ ννίίίΐ 3Π ΘΧρί- 
Γ3ίίθΠ βΙβίβ ΓΠ3γ ί)6 03601 ίί ίίΐθγ 3Γ6 ΓΘρΐ30θθΙ 3ΠΠυ3ΐΙγ, ΟΓ ίη 
ίίΐθ 0356 οί 3 3600Πθΐ3Γγ Ιθ3ΐΙβΓγ (βΟΟυΐΤΐυΙβΙΟΓ), ίί ίίΐβ ΟΟΠ- 
οΐίΐίοη οί ίίΐβ βΙβΟίΓΟίγίβ 03Π Ιοβ Γ63βΙίΙγ θίΐ6θί<6θΙ. 

ΟίίβρίβΓ II - Ρ6Γ30Π3Ι ίίίβ-δβνίηρ ΑρρΙί3Π063 

2.1 ϋίβίουογδ 

2 . 1.1 ϋίβίουογ δρβοίίίοβίίοη 

ΕνβΓγ ΙίίβΙουογ 3ίΐ3ΐΙ: 

. 1 ίΐβνβ 3Π ΟϋΐβΓ βΙίΒΙΤΊβΙβΓ οί ΠΟί ΙΎΊΟΓβ Ιίΐ3Π 800 ΓΠΓΠ 3ΠθΙ 
3π ίηηβΓ οΙίβιτιβΙβΓ οί ηοί Ιβ33 ίίιβη 400 γπιπ; 

.2 Ιοβ οοηβίΓϋοΙβοΙ οί ίηίιβΓβηΙΙγ Ιουογβηί ΓΠ3ΐβΓί3ΐ: ίί 3ίΐ3ΐΙ 
ηοί οΙβρβηοΙ υροη Γϋ3ίιβ3, οογΙ< 3ίΐ3νίη93 ογ 9Γ3ηυΐ3ίβοΙ 
ΟΟΓΐ<, 3ηγ ΟίίΐβΓ 10056 9Γ3Πϋΐ3ίβθΙ ΓΠ316Π3Ι ΟΓ 3Πγ 3ΙΓ ΟΟΓΤΊ- 
ρΒΓΐΓπβηΐ ννίιίοίι οΙβρβηοΐ8 οη ίηίΐβΐίοπ ίθΓ Ιουογβηογ; 

.3 Ιοβ 03ρ3ί)Ιβ οί βυρροΓίίηρ ηοί Ιβ33 ΐίΐ3η 14.5 Ι <9 οί ιγοπ 
ίη ΪΓ63ίι \Λ/3ίβΓ ίοΓ 3 ρβηοοΙ οί 24 ίι; 

.4 ίΐβνβ 3 ΓΤΊ333 Οί ΠΟί Ιβ33 ίίΐ3Π 2.5 (<9Ι 

.5 ηοί 3ϋ3ί3ίη 1)υΓηίη9 ογ οοηίίηυβ ΓηβΙίίπ9 βίίβΓ Ιοβίη9 
ΙοίβΙΙγ βηνβΙορβοΙ ίη 3 ίίτβ ίοΓ 3 ρβηοοΙ οί 2 3; 

.6 ί>6 ΟΟΠ5ίΓυθί6θΙ ίο ννίίίΐ3ΐ3ηθΙ 3 οίτορ ίηίο ίίΐβ \Λ/3ΪβΓίΓΟΠΓΊ 
ΐίιβ ίιβί9ίιί 3ΐ ννίιίοίι ίί 13 5ίο\Λ/βοΙ βίοονβ ίίιβ ννβίβΓίίηβ ίη ΐίιβ 
Ιί9ίιίβ5ί 3β39θίη9 οοηοΐίΐίοη ογ 30 γπ, ννίιίοίιβνβΓ ίδ ίίιβ 
9ΓΘ3Ϊ6Γ, ννίίίίουί ΪΓηρ3ΪΓίη9 βίΐίΐβΓ ίΐ5 0ρβΓ3ίίΠ9 03ρ3ί)ΪΙίΐγ ΟΓ 
ΐίΐ3ΐ οί Ϊΐ8 3ίΐ3θίΐ6θ) οοΓηροηβηΐ3; 

.7 ίί ίί ί3 ίηίβηοΙβοΙ ίο ορβΓβίβ ίίιβ ςυίοΚ Γ6ίβ33β 3 γγ3Π9θ- 
ΓΠβηί ρΓΟνίοΙβο! ίθΓ ίίιβ 5β1ί-3θΐίν3ΐβθ1 ΒΠΊΟΚβ δ^Πβίδ 3ΠθΙ 
5βΙί-ί9ηίίίη9 Ιί9ίΐί3, ίΐβνβ 3 ΙΤ1355 3ϋίίίθίβηί ίο 0ρβΓ3ίβ ίίιβ 
ςυίοΙ< ΓβΙβ33β 3ΓΓ3η9θΓηβηί; βηοΙ 

.8 ίιβ ίίίίβοΙ ννίίίι 3 9Γ3ί>Νπ6 ηοί 1635 ίίιβη 9.5 Γηηη ίη βΙίβΐΎΐ- 
βΐβΓ 3ΠθΙ ηοί 1653 Ιίΐ3Π ίουΓ ΙίΐΤΙβδ ΐίΐβ ΟυίΒίοΙβ ΟΐίΒΓηβΙβΓ οί ίίιβ 
ΙοοοΙγ οί ίίιβ ίιυογ ίη Ιβη 9 ίίι. 

Τίιβ 9Γ3ί>Ιίηβ 5ίΐ3ίΙ ί)β 8βουΓβοΙ 3ί ίουτ βςυίςΙίδίΒηί ροίηί3 
βηουηβΙ ίίιβ οίΓουηιίβΓβηοβ οί ίίιβ Ιουογ ίο ίοΓΓη ίουΓ βςυβΙ 
Ιοορ5. 

2.1.2 ϋίβίουογ 5βΙί-ί9ηίίίη9 Ιί9ίιΐ5 

3βΙί-ί9ηίίίη9 Ιί9ίιί3 ΓβςυίΓββΙ ί>γ Γβ9θΐ3ίίοη 111/7.1.3 3ίΐ3ΐΙ: 

.1 ί)6 5ϋοίι ΐίΐ3ΐ ίίιβγ οβηηοί ίιβ βχΙίη9υί5ίιβοΙ ΙογννβίβΓ; 

.2 Ιοβ οί ννίιίίβ οοΙοϋΓ βηβΙ 03ρ3ί)Ιβ οί βίίίιβΓ ΙουΓηίη9 οοη- 
ΙίηυουδΙγ ννίίίι 3 Ιυιτιίηουδ ίηίβηδίΐγ οί ηοί Ιβ55 ίίιβη 2 οβΙ ίη 
311 εΙίΓβοΙίοηβ οί ίίιβ υρρβΓ ίιβηηίβρίιβΓβ ογ ίί35ίιίη9 (βΐίδ- 
0ίΐ3Γ9β ίΐ35ίΐίη9) 3ί 3 Γ3ίθ Οί ΠΟί 1β85 Ιίΐ3Π 50 ίΐ35ίΐ68 3Π(1 ΠΟί 
ΓΠΟΓβ ΐίΐ3Π 70 ίΐ35ίΐ65 ρβΓ ΓΤΙΪΠ ννίίίΐ 3ί Ιβ35ΐ ίίΐβ ΟΟΓΓβδρΟΠΟί- 
ίη 9 βίίβοίίνβ Ιυηηίηουδ ίηίβηδίΐγ; 

.3 ί)6 ρΓΟνίεΙβο! ννίίίι 3 50υΓ0β οί 6Π6Γ9Υ 03ρ3ί)ίβ οί 
ΓΠ66ίίη9 ίίιβ ΓβρυίΓβΓηβηί ρ3Γ39Γ3ρίι 2.1.2.2 ίοτ 3 ρβΓΪοεΙ οί 

3ί 163512 ίί; 3ηεΙ 

.4 ί)β 03ρ3ί)Ιβ οί ννίίίΐ5ί3ηοΙίη9 ίίιβ οίτορ ίβ5ί ΓβςυίΓβοΙ Ιογ 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2. 1.1.6. 

2.1.3 ίίίβίιυογ 5βΙί-30ΐίν3ΐίη9 δίτιοΚβ 5ί9η3ί5 

3βΙί-30ίίν3ίίη9 βηηοΚβ 5ί9Π3ΐ5 ΓβςυίΓβοΙ ίιγ Γ69υΐ3ίίοη 

111/7.1.3 5ίΐ3ΐΙ: 


.1 βΓΠΪί 5ΓΤΙΟΓβ οί 3 ίΐί9ίΐΙγ νί8ίί)Ιβ οοίουτ 3ΐ 3 υηίίΟΓΓΠ Γ3ΐβ 
ίοτ 3 ρβηοό οί 3ΐ Ιβ35ΐ 15 Γπίπ ννίιβη ίΙθ3ΐίη9 ίη οβίιτι ννβίβΓ; 

.2 ηοί Ι9ηίί6 βχρίοδίνβίγ ογ βηηίί βηγ ΐΐ3ΠΊβ βΙυηη9 ίίιβ βη- 
ίΪΓβ 5ΠΊθΙ<6 6Γηί55ίθη ΙίΐΎΙβ οί ίίιβ 5ί9Π3ί; 

.3 ηοί ίιβ 8νν3Γηρβ(1 ίη 3 5β3νν3γ; 

.4 οοηίίηυβ ίο βηοίί 5ΓτιοΙ<β ννίιβη ΐυΙΙγ βυΙοηηβ^θοΙ ίη ννβίβΓ 
ίθΓ 3 ρβΓΪΟβΙ Οί 3ΐ 16351 10 5; 

.5 ίιβ 03ρ3ί>1β οί ννίίίΐ5ί3ηοΙίη9 ίίιβ βίτορ 1β5ί ΓβςυίΓβοΙ ίιγ 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2.1.1.6. 

2.1.4 ΒυογβηΙ ΙίίβΙίηβδ 

ΒυογβηΙ ΙίίβΙίηβδ ΓβςυίΓβοΙ ίιγ Γ69υΐ3ίίοη 111/7.1.2 βίιειΙΙ: 

.1 ίιβ ηοη-Κίη^ίης; 

.2 ίΐ3νβ 3 οΙίβιτιβΙβΓ οί ηοί Ιβ55 ίίιβη 8 γπγπ; βηοΙ 

.3 ίΐ3νβ 3 ί)Γ63Κίη9 3ΐΓ6Π9ΐίΐ Οί ΠΟί Ιβ55 Ιίΐ3Π 5 ΚΝ. 

2.2 Ι_ίίβί3θΚβί3 

2.2.1 ΟβηβΓβΙ ΓβςυίΓβηηβηΙδίοΓίίίβίβο^βΙδ 

2.2.1.1 Α Ιίίβ]3θΙ<6ί δίίθΙΙ ηοί 5υ5ί3ίη ΙουΓηίη9 ογ οοηίίηυβ 
ΓΠ6ΐΙίη9 βίίθΓ ί)βίη9 ΙοίβΙΙγ βηνβΙορβοΙ ίη 3 ίίτβ ίοτ 3 ρβηοοΙ οί 

2 5 . 

2 2.1.2 Αη 3(1υΙΙ Ιίΐβ]βοΙ<βΙ 5ίΐ3ΐί ίιβ 50 οοηβίΓυοίβοΙ 1ίΐ3ί: 

. 1 3ΐ Ιβ35ί 75% οί Ρ6Γ50Π5, ννίΐΟ 3Γ6 οοιηρίβίβΐγ υηΐβιηίΙίΒΓ 
ννίίίι ίίιβ Ιίίβ]3θΙ<βΐ, 03η οοΓΓβοίΙγοΙοη ίίννίίίιίη 3 ρβτίοοΙ οί οηβ 
Γηίη ννίίίίουί βδδίδίβηοβ, ςυίοίβηοβ ογ ρτίοτ οΙβιτιοηδίΓΒΐίοη; 

.2 3ίί6Γ (ΙβΓηοηβίΓΒίίοη, 311 Ρ6Γ50Π5 03Π ΟΟΓΓβΟίΙγ θΙθη ίί 
ννίίίιίη 3 ρβΓΪοο) οί οηβ Γηίη ννίίίίουί 358ί5ΐ3ηο6; 

.3 ίί 15 οΙββΓίγ οβρβΙοΙβ οί ί)βίη9 ννοΓη ίη οηίγ οηβ ννβγ ογ, 
35 ί3Γ 35 18 ρΓ3θίίθ3ί)Ιβ, 03Πηθί ί)6 ΟΐΟΠΠβΟΐ ίΠΟΟΓΓβΟίΙγ; 

.4 ίί 15 ΟΟΓΤΐίθΓΐ3ί)ΐ6 ΙΟ \Λ/63Γ; 

.5 ίί 3ίΙθνν5 ίίιβ ννβ3Γ6Γ ΙΟ ]υΓΤΐρ ΪΓΟΓΠ 3 ίΐβί9ίΐί θί 3ί Ιβ35ί 4.5 
ηη ίηίο ίίιβ ννβίβΓ ννίίίίουί ίη]υΓγ βηοΙ ννίίίίουί οΙίδΙοοΙςίης ογ 
οίβιτιβςίης ίίιβ Ιίίβ]3θΙ<βΙ. 

2.2.1.3 Αη βοΐυΐί Ιίΐβ]3θΙ<6ΐ 5ίΐ3ίΙ ίιβνβ δυΐίίοίβηί Ιουογβηογ 
3Π(1 5ί3ί)ίΙίίγ ίη 03||Ύ1 ίΓ65ίΐ \Λ/3ΐ6Γ ίθ: 

.1 Ιίίί ίίιβ ηηουΐίι οί 3η 6χίΐ3υ5ΐβοΙ ογ υηοοηβοίουδ ρβΓδοη 
ηοί 1655 ίίιβη 120 Γηηη οΙθβγ οί ίίιβ ννβίβΓ ννίίίι ίίιβ βοοίγ ίη- 
οίίηβοΙ ί)3θΚνν3Γ(ΐ5 3ΐ 3η 3Π9ΐβ οί ηοί Ιβ55 ίίιβη 20 ° ίΓοηη ίίιβ 
νβΓίίοβΙ ροδίίίοη; 3ηοΙ 

.2 ίυτη ίίιβ ΙηοοΙγ οί 3η υηοοηβοίουβ ρβΓδοη ίη ίίιβ ννβίβΓ 
ίΓΟΓη 3ηγ ροδίίίοη ίο οηβ ννίιβΓβ ίίιβ ηηουίίι ίδ οΙθβγ οί ίίιβ 
ννβίβΓ ίη ηοί ιτιοΓβ ίίιβη 5 5. 

2.2.1.4 Αη βοΐυΐί Ιίίβ]3θΙ<βΙ δίιβίί βΙΙοννίίιβ ρβΓδοη ννβ3Γίη9 
ίί ίο δννίηη 3 δίιοΓΐ βϋδίβηοβ 3ηό ίο ΙηοβΓβΙ 3 δυΓνίνβί ΟΓβίί. 

2.2.1.5 Α οίιίίοΙ ΙίίβίβοΚβί δίιβίί ίιβ οοηδίΓυοίβοΙ 3ηοΙ ρβΓ- 
ίοηη ίίιβ 53ΙΤΙ6 35 3π 3βΙυΙΙ Μίβ)3θΙ<βΙ βχοβρί 35 ίοίίοννδ: 

.1 οΙοηηίη9 355ί5ΐ3ηοβ ίδ ρβΓΓπίΙίβοΙ ίοΓ βπγοΙΙ οίιίΙβίΓβη; 

.2 ίί 5ίΐ3ίΙ οηίγ Ιοβ ΓβςυίΓβοΙ ίο Ιίίί ίίιβ ιτιουΐίι οί βη 
βχίιβυδίβοΙ ογ υηοοηδοίουβ ννβ3ΓβΓ οΙβ3Γ οί ίίιβ ννβίβΓ 3 όίδ- 
ίβηοβ 3ρρΓορΓΪ3ΐβ ίο ίίιβ 5Ϊζβ οί ίίιβ ίηίβηοΙβοΙ ννβΒΓβΓ; 3ΠθΙ 

.3 355Ϊ5ΐ3ηοβ ΐΎΐ3γ Ιοβ 9 ίνβη ίο ΙοοβΓοΙ 3 δυη/ίνβΙ ΟΓβίί, Ιουί 
ννβ3ΓβΓ ΓηοΙοίΙίΙγ δίιβΙΙ ηοί Ιοβ 3Ϊ9ηίίίθ3ηίΙγ ΓβόυοβοΙ. 

2.2.1.6 Ιη ββίοΐίΐίοη ίο ίίιβ ΓΠ3Γΐ<ίη93 ΓβςυίΓβοΙ Ιογ ρ3Γ39Γ3ρίι 
1.2.2.9, 3 οίιίΙοΙ Ιίίβ]3θΙ<βΙ δίιβΙΙ Ιοβ ΓΠ3Γΐ<ββΙ ννίίίι: 

.1 ίίιβ ίΐ6Ι9ίΐΙ ΟΓ ννβΪ9ίΐί Γ3Π9Θ ίθΓ ννίιίοίι ίίιβ Ιίίβ]3θΙ<βΙ ννίΙΙ 
ηηββΐ ίίιβ 1β5ΐίη9 3ηοΙ βνβΐυβίίοη ΟΓίίβΓίβ ΓβοοηηηηβηςΙββΙ Ιογ 
ίίιβ θΓ93ηίζ3ίίοη;* 

.2 3 «οίιίΙβΙ» δγηηΙοοΙ 35 δίιοννη ίη ίίιβ «οίιίΙβΙ’5 Ιϊίβί3θΚβί» 
δγηηΙοοΙ βεΙορίβοΙ Ιογ ίίιβ θΓ93ηίζ3ίίοη.** 


* ΗθίΘΓίοΙίιβ ΡβοοΓΤίΓηθηοΙόΐϋοη οηΤθβΙίης οί ϋί6 -33νίης ΑρΙΙί3ηοθ3, 3θΙορ1θθΙ Ιογίίΐθ θΓς3Πίζ3ίίοη ΙογίΓιβ ΓβΒΟΐυίίοη Α. 689(17), 33 ίί πτογίΐΘ 3ΠΠθη(ΐΘθΙ 

** Βθϊθγ ίο 5νιηΐ3θΐ3 ΓΘΐ3ίθό ίο ϋίθ - 33νίη9 ΑρΙΙί3ηοβ3 3πυ ΑΓΓ3Π9θηΊθηΐ3 ΒόορίθεΙ ίιγ ΙΓιθ θΓ93ΠίΖ3ίίοη Ιογ Γθ3θΙυίίοη Α. 760(18). 
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2.2.1.7 Α ΙίίθίβοΚθΙ 8ίΐ3ίΙ ίιβνθ ίιυογβηογ ννίιίοίι ίδ ηοί γθ- 
οίυοθοί βγ ιηογθ ίίιβη 5% βίίβΓ 24 ίΐ δυίηπθΓδίοη ίη ίΓθδίι \λ/31θι\ 

2.2.1.8 Εβοίι Ιίίθ]3θί<θΙ δίΐθίί ί>θ ίίΙΙθοί ννίίίι 3 ννίιίδίίθ ΙίηηΙγ 

δθΟΟΓΘΟί ί>γ3 00Γθί. 

2.2.2 ΙηίΙθΙθίιΙθ Ιίίθ]3θί<θΐ5 

Α Ν1θ]3οΚθΙ ννίιίοίι όθρθπείδ οπ ίηίίβίίοη ϊογ ίουογβηογ δίιβΙΙ 
Ιιβνθ ηοί Ιθ55 1ΙΊ3Π Ιννο 5θρ3Γ3ίθ ΟΟΙΗρβΓίΓΠθηΙδ 3Πθί ΟΟΙΎ1- 
ρίγ ννίίΐΊ ίίΐθ ΓθρυίΓΘΓΠθηίδ οί ρ3Γ39Γ3ρΙΐ 2.2.1 3ΠθΙ 3ΙΊ3ΙΙ: 

.1 ίηίΐ3ΐθ3ϋΙοηη3ΐίθ3ΐΙγοη ίΐΗΐπβΓδίοη, ί>β ρτονίοΙβοΙ ννίίίι 3 
(Ιθνϊοθ ίο ρθπτΉΐ ίηίίβίίοη ί>γ 3 δίηρίθ ιτιβηυβΙ ιηοΐίοη 3ηοΙ ί>θ 
οβρββΐθ οί ίτθίηρ ίηίΙβίθοΙ ί>γ Γηουίίι; 

.2 ίη ίίΐθ θνβηί οί Ιθ55 οί Ιουογβηογ ίη 3ηγ οηθ οοιπρβΓί- 
ιηθπϊ ί>β οβρββίθ οί οοιτιρίγίηρ ννίίίι ίίΐθ ΓθρυίΓθΓπβηίδ οί 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 2.2.1.2, 2.2.1.3 3ηοί 2.2.1.4; 3ηοί 

.3 οοΓηρίγ ννίίίι ίίΐθ ΓβςυίΓθίπθηΙδ οί ρβΓβρΓΗρίι 2.2.1.7 3ί- 
Ιθγ ίηίίβίίοη 6γ ιπθβηδ οί ίίΐθ βυίοΓΠΒΐίο ηηβοίιβηίδΓΠ. 

2.2.3 Ι_ίίθ]3θΚθΐ Ιί9ίιΐ3 

2.2.3.1 Εβοίι Ιίίθ]3θί<θΙΙί9ίιΐ3ίΐ3ΐΙ: 

.1 ίιβνθ 3 Ιυηηίηοϋδ ίηίβηβίίγ οί ηοί Ιθ33ίίΐ3η 0.75 οοί ίη 3ίί 
οίίΓθοΙίοηδ οί ίίΐθ υρρθΓ ίίθηηίδρίΐθΓβ; 

.2 ίιβνβ 3 δουΓΟθ οί ΘΠΘΓ9Υ οβρβίιίθ οί ρΓονίοίίη9 3 Ιυηηί- 
ηουδ ίηίθηδίίγ οί 0.75 0(1 ίοΓ 3 ρβΓΪοοί οί 3ί Ιθ33ί 8 ίι; 

.3 ί)θ νίδίίΐίθ ΟνθΓ 33 9ΓΘ3ί 3 3Θ9ΓΠθηΙ οί ίίΐθ υρρθΓ ίΐβΓΠίδ- 
ρίΐθΓΘ 33 13 ρΓ30ΐίθβί)Ιθ ννίΐθΠ 3ίί3θίΐθ(1 ΙΟ 3 Ιίίθ]3θί<θΙ; 3Πθί 

.4 ί)θ οίννίιίίθ οοίουη 

2.2.3.2 Ιί ίίΐθ Ιί9ίΐί ΓβίθΓΓΘΟί ίο ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2.2.3.1 15 3 
ίί33ίιίη9 Ιίθίιί ίί 3ίΐ3ίί, ίη βοίοΐίΐίοη: 

.1 ί)θ ρτονίοίθοΙ ννίίίι 317ΐ3ηυ3ί1γ ορθΓ3ΐθοί δννίίοίι; 3ηοί 

.2 ίίβδίΐ 3ΐ 3 Γ3ΪΘ οί ηοί Ιθ55 Ιίΐ3Π 50 ίί33ίΐΘ3 3Πθί ΠΟί ΓΠΟΓΘ 
ίίιβη 70 ίί33ίΐθ3 ρθΓ ηηίη ννίίίι βη βίίθοίίνβ Ιυιηίηουδ ίηίθηδίΐγ 
οί 3ί ΙΘ3310.75 0(1. 

2.3 ΙΐΎΐιηθί'δίοη 3ϋίί3 

2.3.1 ΟθπθγβΙ ΓθςυίΓθΓΠθηίδίοΓ ίΓπιπθΓδίοη 3ϋίί3 

2.3.1.1 Τίΐθ ίΓπιπθΓδίοη 3ϋίί δίιβΙΙ ί>θ οοηδίΓυοΙθοΙ ννίίίι 
\Λ/3ΐθφΓΟθί ΓΠ3ΐθΠ3ί5 δυοίΐ 1ίΐ3ί: 

.1 ίί 03η ί)θ υηρβοΚθοί βηοί οίοηηθοΙ ννίίίιουί βδδίδίβηοθ 
ννίίίιίη 2 Γηίη, Ι3ί<ίη9 ϊηίο βοοουηί 3ηγ 333θθί3ίθοΙ οΙοΙίιίη9,* 
3ηοΙ 3 Ιίίθ]3θί<θΙ ίΐ ίίΐθ ίΐΎΐΐΎΐθΓδίοη 3ϋίί 13 ίο Ιοθ \λ/ογπ ίη οοη- 
]υηοίίοη ννίίίι 3 Ιίίθ]3θΚβΙ; 

.2 ίί ννίίί ηοί 3υ3ί3ίη βυΓηίηρ ογ οοηίίηυθ ιτΐθΙΙίη9 βίίθΓ ί>θ- 
ίη9 ΙοίβΙΙγ θηνθίορθοί ίη 3 ίίτβ ίοΓ 3 ρβηοοί οί 2 3; 

.3 ίί ννίίί οονθΓ ΐίΐθ ννίιοίθ ίιοοίγ ννίίίι ΐίΐθ θχοθρίίοη οί ίίΐθ 
ίβοθ. Ηβηοίδ δίιβΙΙ 3ίδο ί)θ οονθΓθοί υηίθ33 ρθΓΓΠβηθηίΙγ 
3ίί3θίΐθοί 9ίονθ3 3 γθ ρτονίοίβοΙ; 

.4 ίί 15 ρτονίοίβοΙ ννίίίι 3ΓΓ3η9θΓΠθηί3 ίο τηίηίτπίζβ ογ τθοΙοοθ 
ίΓΘΘ 3ΪΓ ίη ίίΐθ Ιθ95 οί ίίΐθ 5ϋίί; 3Π(ί 

.5 ίοίίοννίηρ 3 |υηηρ ίΓΟΓη 3 ίΐθίρίιί οί ηοί Ιθ55 ίίιβη 4.5 γπ ίη- 
ίο ίίΐθ ννβίΘΓ ΙίΐθΓΘ 13 ηο υηοίυθ ίηρΓθδδ οί ννβίΘΓ ίηίο ίίΐθ 3υίί. 

2.3.1.2 Αη ίΓπιτίθΓδίοη δυίί ννίιίοίι βίδο οοτηρίίβδ ννίίίι ίίΐθ γθ- 
ςυίΓθΓΠθηΙδ οί δθοίίοη 2.2 Γπβγ ί>θ οί333ίίίθοί 33 3 Ιίίβ]3θί<βΙ. 

2.3.1.3 Αη ίΓπιπθΓδίοη δυίί δίιβΙΙ ρθτηηίΐ ίίΐθ ρθΓδοη ννββΓ- 
ίηρ ίί, 3Πθί 3ί30 ννθ3ΓΙΠ9 3 Ιίίθ]3θί<θΙ ίί ίίΐθ ίΐΗΓΠΘΓδίοη 3ϋίί 13 
ίο ί)θ ννοΓη ίη οοη]υηοίίοη ννίίίι 3 Ιίίθ]3θί<θΙ, ίο: 

.1 οίίηπί) υρ βηοί οίοννη 3 νβτίίοβΙ ΙβοΙοΙθγ 3ί Ιθ33ί 5 γπ ίη 
Ιθηρίίι; 

.2 ρθΓίοπτι ηοΓΓΠ3ί οίυΐίθδ 353θοΪ3ΐθοί ννίίίι 3ί>3ηοΙοη[ΠθηΙ; 

.3 ίυηιρ ίΓοηη 3 ίιβ^ίιί οί ηοί Ιθ55 ίίιβη 4.5 ιη ίηίο ίίΐθ ννβίθΓ 


ννίίίιουί οΙβΓπβρίηρ ογ (1ί3ΐοοΐ9ίη9 ίίιβ ίΓπιτίθΓδίοη 3υίί, ογ 5θ- 
ίη9 ίη]ϋΓθοΙ; βηοί 

.4 3ννίηΊ 3 δίιοΓί οίίδίβηοθ ΙίΐΓου9ίι ίίιβ ννβίθΓ βηοί Ιοο3γοΙ 3 
δϋΓνίνβί 0Γ3ίί. 

2.3.1.4 Αη ίΓπιτίθΓδίοη δυίί ννίιίοίι ίΐ33 ίτυογβηογ βηοί ίδ οΙθ- 
δίρηθοί ίο Ιοθ ννοΓη ννίίίιουί 3 Ιίίθ]3θΚβί δίιβΙΙ ί)θ ίίΐίβοί ννίίίι 3 
Ιίρίιί οοΓηρίγίηρ ννίίίι ίίιβ ΓθςυίΓθηίθηΙδ οί ρβΓβρΓβρίι 2.2.3 
3Πθί ίίιβ ννίΐίδίίθ ρΓΘ30ΓΪί)θ(ί 5γ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2.2.1.8. 

2.3.1.5 Ιί ίίΐθ ίιτιηηθΓδίοη 3υίί ίδ ίο 6 θ ννοΓη ίη οοη]υηοίίοη 
ννίίίι 3 Ιίίθ]3θί<θΐ, ίίΐθ Ιίίθ]3θί<θΙ δίιβΙΙ 5θ ννοΓη ονθΓ ίίΐθ ΪΓΤ 1 - 
ηΐΘΓδίοη 3υίί. Α ρβΓδοη ννθβΓίηρ ευοίι βη ίηίΓηθΓδίοη 3υίί 
3ίΐ3ίί ί)θ 3ί)1θ ίΟ (ίοη 3 Ιίίθί3θί<θΙ ννίίίιουί 333ί3ί3ηθθ. 

2.3.2 ΤίΐθΓΓηβί ρθΓίοΓΓηβηοθ ΓθςυίΓθΓΠθηίδ ίοΓ ίΓηπΊθΓδίοη 
3υίί3 

2.3.2.1 Αη ίΐΎΐιηθΓδίοη δυιίτηβοίθ οί ιτΐ3ΐθη3ΐ ννίιίοίι ίΐ33 ηο 
ίηίΐθΓθηί ίηδυΐβίίοη δίιβΙΙ 5θ: 

.1 γπβγΚθοΙ ννίίίι ίηδίΓυοίίοηδ Ιίιβί ίΐ ηιυδί 6θ ννοΓη ίη οοη- 
]υηοίίοη ννίίίι ννβπΊη οΙοΙίιίη9; 3ηοί 

.2 30 οοηδίΓυοίθοί Ιίιβί, ννίΐθη ννοΓη ίη οοη]υηοίίοη ννίίίι 
νν3ΓΠΊ οίοίίΐίηρ, 3Πθί ννίίίι 3 Ιίίθ]3θί<θΐ ίίίίΐθ ΙΙΤΙΙΎΙΘΓδίοη 3υίί 13 
Ιο ί)θ ννοΓη ννίίίι 3 Ιίίθ]3θί<θΐ, ίίΐθ ίιτίΓτίθΓδίοη δυίί οοηίίηυθδ Ιο 
ρΓονίοίθ δυίίίοίθηί ΙίΐθΓηη3ΐ ρΓοίθοίίοη, ίοίίοννίηρ οηθ ίυιτιρ 
Ιογ ίίΐθ ννθθΓθΓ ίηίο ίίΐθ ννβΐθΓ ίΓοηη 3 ίΐθί9ίιί οί 4.5 ηη, ίο θη- 
δυτθ Ιίιβί ννίΐθη ίί ίδ ννοΓη ίοΓ 3 ρθτίοοί οί 1 ίΐ ίη οβΙγτι οιγ- 
ουίθΐίηρ ννβίθΓ 3ί 3 ΐθΓηρθΓ3ΐυΓθ οί 5° Ο, ίίΐθ ννθβΓθΓ’δ Ιοοοίγ 
οογθ ΙθΓηρθΓβΙυΓθ (1οθ5 ηοίίβΙΙ ΓΠΟΓΘΐίΐ3Π 2°0. 

2.3.2.2 Αη ίΓηηΐθΓδίοη 3υίί πίθοΙθ οί ιύιθΙθπθΙ ννίίίι ίηίΐθΓθηί ίη- 
3υί3ίίοη, ννίιβη ννοΓη θίίίΐθΓ οη ίίδ οννη ογ ννίίίι 3 Ιίΐθ)3θΚθΙ, ίί Ιίΐθ 
ίΓΠΓΠθΓδίοη 3υίί ίδ ίο 5θ ννοΓη ίη οοηίυηοίίοη ννίίίι 3 Ιίίθ)3θί<θΙ, 
3ίΐ3ίί ρΓΟνίθίθ ίίΐθ \Λ/Θ3ΓΘΓ ννίίίι 3υίίίθίθΠΐ ΙίΐθΓΓΠ3ί ίπ3υΐ3ΐίοπ, ίοί- 
Ιοννίηρ οηθ ]υηιρ ίηίο Ιίιβ ννβίθΓ ϊγογγι 3 ίΐθίρίιί οί 4.5 γπ, Ιο θπ- 
3υΓΘ ιίιβί Ιίΐθ ννθ3ΓΘΓ’3 ΙδΟΟίγ ΟΟΓΘ ΙθΓΠρθΓΒίυΓΘ θΙθθ5 ΠΟί ίθίί 
ΓΠΟΓΘ ΐίΐ3Π 2°0 3ίίθΓ 3 ρθΓΪΟΟί Οί 6 ίΐ ίΓΠΓΠθΓδίοη ίη ΟβΙΠΊ ΟΪΓ- 
ουίθΐίηρ ννβίθΓ 3ΐ 3ΙθΓηρθΓ3ΐυΓθ οί Ιοθίννθθη 0°Ο Άηύ 2°Ο. 

2.3.3 Βυογβηογ ΓθςυίΓθΓΠθηίδ 

Α ρβΓδοη ίη ίτθδίι ννβΙθΓ ννθβΓίηρ θίίίΐθΓ βη ίηηΓΠθΓδίοη 3υίί 
ογ 3η ίΓηηηθΓδίοη 3υίί ννίίίι 3 ΙίίθίβοΚθί, δίιβΙΙ 5 θ βΙοίθ Ιο ΙυΓη 
ίΓοηη 3 ί30θ-είοννη ίο 3ίβοθ-υρ ροδίίίοη ίη ηοί γπογθ 1ίΐ3η 5 3. 

2.4 Αηίί-θχροδυΓβ 3υϋ3 

2.4.1 ΟθπθγθΙ ΓθςυίΓθΓΠθηΙδίοΓβηΙί-θχροδυΓθδυίίδ 

2.4.1.1 Τίΐθ 3ηίί-θχρο3υΓθ 3υίί δίΐθίί ί>θ οοηδίΓυοίθοί ννίίίι 
ννθΐθΓρΓΟΟί ΓΠ3ίθΠ3ί3 δυθίΐ 1ίΐ3ί ίί: 

.1 ρΓονίοίθδ ίηίΐθΓθηί Ιουογβηογ οί 3ί Ιθ33ί 70Ν; 

.2 ίδ ΓΠ3(1θ οί ΓΠ3ΪΘΓΪ3Ι ννίΐίθίΐ Γθ(1υ0θ3 ίίΐθ ΓΪ3ί< Οί ίΐθθί 
5ΪΓΘ53 οίυΓίη9 Γθδουθ 3ηοί βνβουθίίοη ορθΓβίίοηδ; 

.3 0θνθΓ3 ίίΐθ ννίιοίθ ίιοοίγ ννίίίι Ιίιβ ΘΧΟθρίίοη οί ίίΐθ ίΐθ3θί 
3Πθί ίίβηοίδ 3Πθί, ννίΐθΓΘ ίίΐθ ΑοίΓΠίηίδίΓΒΐίοη 30 ρθΓΓΠίίδ,ίθθί; 
ρίονθδ 3ΠθΙ 3 ίΐοοοί 3ίΐ3ίί ί)θ ρΓΟνίεΙθΟί ίη δυοίΐ 3 ΓΠ3ηηθΓ 33 
Ιο ΓΘΙΠ3ίη 3ν3ίί3ί)1θ ίΟΓ 03Θ ννίίίΐ Ιίΐθ 3Πίί-ΘΧρ03υΓΘ 5υίί3 

.4 03η ί)θ υηρ3θί<θοΙ βηοί οίοηηθοΙ ννίίίιουί βδδίδίβηοθ 
ννίίίιίη 2 Γηίη; 

.5 οΙοθδ ηοί 3υ3ΐ3ίη ίουτηιηρ ογ οοηίίηυθ ΓΠθίίίηρ 3ίίθΓ Ιοθ- 
ίη9 ΙοίθΙΙγ θηνθίορθοί ίη 3ίίτθ ίοτ 3 ρθτίοοί οί2 3; 

.6 ίδ βςυίρρθοί ννίίίι 3 ροοί<θΙ ίοτ 3 ροΓίβίοίθ Ν/ΗΡ ΙθΙθ- 
ρίιοηθ; 3ηοί 

.7 ίΐ33 3 ί3ΐθΓ3ί ίίθίοί Οί νίδΙΟΠ Οί 31 Ιθ35ί 120°. 

2.4.1.2 Αη βηίί-θχροδυΓθ δυίίδ ννίιίοίι βίδο οοηιρίίθδ ννίίίι 
ίίΐθ ΓθςυίΓθΓηθηίδ οί δθοίίοη 2.2 ηιβγ Ιοθ οίβδδίίίθοί 33 3 Ιίίθ- 
)3θΚθΐ. 


* ΒθΙθγΙο ρ3Γ39Γ£ΐρΤι 3.1.3 οίΙίΐθ ΗθθθΓΠΓηβηοΐ3ΐίοη οηΤθ3ΐίη9 οίϋίθ-33νίΠ9 ΑρρΙί3ηοβ3 ΒοΙορΙθοΙ Ι3γ ίΤιβ θΓ93ηίΖ3ΐίοη &ν ΓββοΙυΙίοη Α.689(17), 33 Κ ηη3γ όθ 
3ΓΠβηοΙθό. 
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2.4.1.3 Αη 3Πίί-ΘΧρ08υΓΘ 5ϋίΐ5 8ίΐ3ίΙ ρθΓΓΠΪί Ιίΐθ ΡΘΓ30Π 
ννθΒΓΪηρ ίί, ίο: 

.1 οΙίηΊβ υρ 3ηεΙ (Ιοννη 3 νθΓίίθ3ί ΙβοΙοΙθγ οί 31 Ιθ33ΐ 5 ιπ ίη 
Ιθπ 91 Ιι; 

.2 ]υιπρ ϊγοιίί β ίΐθί9ίιΙ οί ηοΐ Ιθ33 Ιίιβη 4.5γπ ίηΐο ίίιβ \λ/31θγ 
ννίίίι ίθθί ίίΓ5ΐ, ννίίίίουί οΐ3ΐΗ39ίη9 ογ οΙί5ΐοοΐ9ίη9 ίΐπβ 5υίί, ογ 
5θίη9 ίη]υΓθοΙ; 

.3 3ννΪΓΠ ΙίΐΓ0υ9ίΐ ίίΐθ \Λ/3ίθΓ 31 Ιθ33ί 25 ΙΎ1 3ΠθΙ ί>03Γ(1 3 
3ϋΓνίν3ΐ ΟΓ3ίΙ; 

.4 οΐοη 31 ίΐθ]3θΚθΐ ννίίίίουί 333Ι313 ποθ; 

.5 ρθΐΙΟΠΠ 311 (1υΙίθ5 3550θί3ίθθΙ \Λ/ίΙίΐ 353ΠθΙθηηΊθηΙ, 35- 
3131 ΟΐίΐθΓ8 3Π0 ΟρθΓβίθ 3 Γθ50υθ βθ3ί. 

2.4.1.4 Αη 3ηίί-θχρο5υΓθ 5υίί 5ίΐ3ίΙ 5θ ίίίίθοί ννίίίι 3 ΙΪ9^ΐ 
οοηηρΙγίη 9 ννίίίι ΙΙίθ ΓθρυίΓθίπθηΙβ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 2.2.3 βηο! 
ίίΐθ ννίΊΪ5Ϊΐθ ρΓΘ50ΓΪίϊθθΙ ί>γ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2.2.1 .8. 

2.4.2 ΤίΐθΓΙΗβΙ ρθΓίθΓΓΠ3ΠΟΘ ΓθρυίΓΘΓΠθηΙβ ΪΟΓ 3Πΐί-ΘΧ- 
ρ03ϋΓΘ 3ϋίί3 

2.4.2.1 Αη 3ηίί-θχρο3ϋΓθ 3ϋίί3 5ίΐ3ίΙ: 

. 1 ίί ιηβοΙθ οί ηΊ3ίθη3ΐ ννίιίοίι ίΐ33 ηο ίηίΐθΓθηί ίηβυίβίίοη, 5θ 
ιη3γΙ<θοΙ ννίίίι ίη3ΐΓυοίίοη3 1ίΐ3ί ίί ιπυοί 5 θ ννοΓη ίη οοη]υηο- 
ίίοη ννίίίι νν3πτι οίοίίιίη 9 ; 

.2 Ιοθ 30 οοη3ίΓϋοίθοί, Ιίΐ3ί ννίΐθη ννοΓη 35 γπβγΚθοΙ, ίίΐθ 3ϋίί 
οοηίίηϋ63ίο ρΓονίείθ3υίίίοίθηΙΙίΐθΓηΐ3ΐ ρτοΐβοΐίοη ίοίίοννίη9 
οηθ ίυηιρ ίηίο ίίιβ \λ/31θγ ννίιίοίι ίοί3ίίγ 5υίιηηθΓ9β5 ίίΐθ \λ/θ3γ- 
θγ βηοΙ 3ίΐ3ΐί θηβυΓθ ΙίιβΙ ννίΐθη ίί ί3 ννοΓη ίη οβίηη οίΓουΐ3ΐίη9 
1Λ/3ΪΘΓ 3ΐ 3 ίθΓΠρθΓ3ΪυΓΘ Οί 5° Ο, ίίΐθ \Λ/Θ3ΓΘΓ’5 βΟΟίγ ΟΟΓΘ ΙθΙΗ- 
ρΘΓ3ίυΓΘ 00Θ3 ΠΟί ίβΙΙ 3ί 3 Γ3ΐθ Οί ΓΠΟΓΘ Ιίΐ3Π 1.5°0 ρθΓ ίί, θί- 
ΐθΓ ΐίΐθ ίίΓ3ΐ 0.5 ίί. 

2.4.3 8ΐ35Νίίγ ΓθρυίΓθΓΠθηίβ 

Α ρθΓ3οη ίη ΪΓθ5ίι ννβίθΓ ννθ3πη9 βη 3ηίί-θχρο5υΓθ 3υίί3 
οοηηρΙγίη9 ννίίίι ίίΐθ ΓθρυίΓθίπθηΙβ οί Ιίιί5 3θοίίοη 5ίΐ3ίΙ ί>θ 
35Ιθ Ιο ΙυΓη ϊγοιη 3 ίβοβ-οΐοννη ίο 3 ίβοθ-υρ ρο3ίίίοη ίη ηοί 
ΓΠΟΓΘ Ιίΐβη 5 3 3Π(1 3ίΐ3ίΙ ί)θ 5ΐ3ί)Ιθ ί30θ-υρ. Τίΐθ 3ϋίί 3ίΐ3ίί 
ίΐ3νθ ηο ΙθηςΙθηογ ίο ΙυΓη ίίιβ \λ/θ3γθγ ίβοθ-οΐοννη ίη ιποοΙθγ- 
3ϊθ 3Θ3 οοηοΐίΐίοη. 

2.5 ΤίΐθΠΠθΙ ρΓΟΐθΟΐίνθ 3ίθί3 

2.5.1 Α ΙίΐθΓΓηβί ρΓοίθοίίνθ 3ίεί 3ίΐ3ίί 6θ ιηθοΙθ οί \λ/31θγ- 
ρτοοί ΓΠ3ΐθΓί3ί ίΐ3νίπ9 3 ΙίΐθΓΓηβί οοηοΐυοίθηοθ οί ηοί ΓΠΟΓΘ 
ίίΐθη 7800 \Λ//(γπ2Κ) 3ηεΙ 3ίΐ3ίί 5θ 30 οοη3ΐΓυοΙθοΙ Ιίΐ3ί, ννίΐθη 
ϋ3θοί ίο θηοίθ3θ 3 ρθΓ3οη, ίί 3ίΐ3ίί Γθοίυοθ βοΐίι ίίΐθ οοηνθο- 
ίίνθ 3ΠθΙ θ\/3ρθΓ3ΐίνθ ίΐθ3ί Ιθ33 ίΓΟΓΠ ίίΐθ ννθ3ΓΘΓ’5 βοοίγ. 

2.5.2 Τίΐθ ΙίΐθΓΓΠ3ί ρΓοίθοίίνθ Β\ά 3ίΐ3ίί: 

. 1 ΟΟΝ/ΘΓ ίίΐθ ννίΐοίθ ί)Οθίγ οί ΡΘΓ30Π3 Οί 311 3ΙΖΘ3 \Λ/Θ3ΠΠ9 3 
ΙίίθίΒοΚθί ννίίίι ίίΐθ θχοθρίίοη οί ίίΐθ ϊβοθ. ΗβηοΙβ 3ίΐ3ίί 3ί50 6θ 
οονθΓθό υηίθ53 ρθΓΓηβηθηΙΙγ 3ίΐ3θίΐθοί 9ΐονβ3 βγθ ρΓονίοΙθοΙ; 

.2 ί)θ 03ρ351θ οί ίιθίηρ υηρ3θί<θοΙ 3ηοΙ Θ33ίίγ οΙοηηθοΙ 
ννίίίίουί 338Ϊ3Ϊ3ηθθ ίη 3 3ϋΓνίν3ί 0Γ3ίί ΟΓ Γθ30υθ βθ3ί; βηοΙ 

.3 ρθΓΓΠΪί ίίΐθ \λ/θ3γθγ ίο ΓθΓηονθ ίί ίη ίίΐθ ιλ/θΙθγ ίη ηοί γπογθ 
Ιίΐ3η 2 ηιίη, ίί ίί ίηηρ3ίΓ5 θβίΐίίγίο 5ννίιπ. 

2.5.3 Τίΐθ ΙίΐθΓΠΓοί ρΓοίθοίίνθ 3ίςί 3ίΐ3ΐί ίυηοίίοη ρτορθτίγ 
ΙίίΓΟυρίίΟυί 3Π 3ΪΓ ΙθΓΠρθΓΗίυΓΘ Γ3Π9Θ -30°Ο ίο +20°Ο. 

ΟίιβρίθΓ III - νί 3 ϋ 3 ί 8ί9η3ί3 

3.1 ΒθθΙ<θΙ ρ3Γ3θίΐυίθ ΪΙ3ΓΘ5 

3.1.1 Τίΐθ ΓΟθΙ<θΙ ρ3Γ3θίΐυίθίί3ΓΘ 3ίΐ3ίΙ: 

.1 ίΐθ οοηίθίηθοΙ ίη 3νν3ίθΓ-Γθ3ί3ί3ηί 033ίη9; 

.2 ίΐ3νθ ίΐΓΪθί ίη5ΐΓυοίίοη3 ογ (1ί39Γ3Γη3 οίθβΓίγ ίΙΙϋ3ΐΓ3ίίη9 
ίίΐθ 03Θ οίίίΐθ ΓΟθΙ<θΙ ρ3Γ3θίΐυίθ ίί3ΓΘ ρπηίθΟί ΟΠ ίί3 033ΙΠ9; 

.3 ίΐ3νθ ίηίθ9Γ3ΐ ΓΠΘ3Π3 οί ίρηίίίοη; 3ηοΙ 

.4 5θ 30 (1θ3ί9ηθοΙ 33 ηοί ίο 03ϋ3θ εΙίβοοΓηίοΓΐ ίο ίίΐθ ρθΓ- 
3οη ίιοίοΙίη 9 ίίιβ 033ίη9 ννίΐθη υ5θοΙ ίη 3θοθΓθΐ3ηοθ ννίίίι ίίΐθ 
ΓΠ3ηυί30ίυΓθΓ’3 ορθΓ3ίίη9 ίη3ΐΓυοίίοη3. 


3.1.2 Τίΐθ ΓΟΟΚθί 3ίΐ3ίΙ, ννίίθηίίΓθθΙ νθΓΐίΟΒίίγ, ΓΘ3θίΐ 3Π 3ίίί- 
ΙυοΙθ οί ηοί Ιθ33 Ιίιβη 300 ηη. Αί ογ πθ3γ ίίΐθ ίορ οί ίί3 ίΓβίθο- 
ΐοτγ, ίίΐθ γοοΙ<θΙ 3ίΐ3ΐί θίθοί 3 ρ3Γ3θίιυίθ ίί3Γθ5 ννίιίοίι βίίθΙΙ: 

.1 Ιουτη ννίίίι 3 ί)Γί9ίιί γθοΙ οοΙοογ; 

.2 ίιυΓη υηίίοΓΓπίγ ννίίίι 3η 3νθΓ39θ Ιυηηίηου3 ίηίθηβίίγ οί 
ηοί Ιθ85 ΐίΐ3π 30,000 οεΙ; 

.3 ίΐ3νθ 3 ί>ϋΓηίη9 ρθΓΪοεΙ οί ηοί Ιθ33 ίίιβη 40 5; 

.4 ίΐ3νθ 3 Γ3ίθ οί θΙθ30θηΙ οί ηοί γπογθ Ιίιβη 5 γπ/ 3; 3ηεΙ 

.5 ηοί οΐ3ΓΠ39β ίί3 ρ3Γ3θίιυίθ ογ 3ίΐ3θίΐΓηθηί3 ννίιίίθ ίιυΓη- 
ίπ9· 

3.2 ΗθποΙ ίί3Γθ3 

3.2.1 Τίΐθ ίίθηοΙ ίΐ3Γθ 3ίΐ3ΐ1: 

.1 Ιοθ οοηίβίηθθΙ ίη 3νν3ΐθΓ-Γθ3ί5ΐ3ηί033ίη9; 

.2 ίΐ3νθ ΙθΓίθί ίη3ΐΓυθΙίθΠ3 ΟΓ (1ί39Γ3Γη3 ΟίθΒΓίγ ίΙΙυ3ίΓ3ίίη9 
ίίΐθ υ3θ οί ίίΐθ ίίθηοΙ ίίθΓθ ρηηίθθΙ οη ίί3 033ίη9; 

.3 ίΐ3νθ 3 3θΙί-οοηί3ίηθθΙ γπθ3Π3 οί ίρηίίίοη; ΒΓ\ά 

Λ ί)θ 30 θΙθ3ί9ηθθΙ 33 ηοί ίο 0303θ θΙί300Γηί0Γί ίο ίίΐθ ρθΓ- 
3οη ίιοίοΐίηρ ίίιβ 033ίη9 3ηεΙ ηοί θηοΐ3η9βΓ ίίΐθ 3ϋΓνίν3ί ΟΓβίί 
ίιγ βυτηίηρ ογ 9ίοννίη9 Γθ3ίοΙυθ3 ννίΐθη υβθοΙ ίη βοοοΓθίΒηοθ 
ννίίίΐ ίίΐθ Γη3Πυί30ίυΓΘΓ’3 0ρθΓ3ίίΠ9 ίη3ΐΓυοίίοη3. 

3.2.2 Τίΐθ ίιβηοΙ ίΐ3Γθ 3ίΐ3ΐΙ: 

.1 Ιουτη ννίίίι 3 ΙοηρίιΙ ΓβοΙ οοΙοογ; 

.2 ίιυΓη υηίίοΓΓπίγ ννίίίι 3η 3νθΓ39θ Ιυηηίηου3 ίηίθηβίίγ οί 
ηοίΙθ33ίίΐ3η 15,000 οεΙ; 

.3 ίΐ3νβ 3 ί>υΓηίη9 ρθΓίοεΙ οί ηοί Ιθ33 ίίιβη 1 ηιίη; 3ηοΙ 

.4 οοηίίηυθ ίο ίιυτη βίίθΓ ίΐ3νίη9 Ιοθθπ ίηηΓΠθΓ3θοΙ ίοΓ 3 ρθ- 
ηοοΙ οί 10 3 υηοΙθΓ 100 ιπιπ οί ννβίθΓ. 

3.3 Βυογβηί 5 ιηοΙ<θ 3ί9η3ί3 

3.3.1 Τίΐθ ίιυογβηί 5 γποΙ<θ 3ΐ9η3ί 3ίΐ3ίΙ: 

.1 ίΐθ οοηΐβίηθθΐ ίη 3νν3ίθΓ-Γθ3ί3ΐ3ηί033ίη9; 

.2 ηοί ί 9 πίίθ θχρΙοβίνθΙγ ννίΐθη υ3θ(1 ίη βοοοΓθΙβηοθ ννίίίι 
ίίιβ ΓΠ3ηυΪ30ίυΓθΓ’3 ορθΓ3ίίη9 ίηβΙΓυοΙίοηβ; βηο) 

.3 ίΐ3νθ ίΐΓΪθί ίη3ΐΓυθΙίθΠ3 ΟΓ 0)139^1715 θίθ3Γΐγ ΜΙυ3ΐΓ3ίίη9 
ίίιβ υ3θ οΐ ίίΐθ ί>υογ3ηί 5γποΙ<θ 3ί9Π3ί ρΓίηίθοΙ οη ίί3 035ίη9· 

3.3.2 Τίΐθ ίιυογβηί 5 γποΙ<θ 3ί9η3ί 3ίΐ3ίΙ: 

.1 ΘΓΠΪΐ 3ΓΠθΙ<θ οί 3 ίΐί9ίΐΙγ νί5ίί)Ιθ ΟΟΐΟΟΓ 3ΐ 3 υηίίΟΓΓΠ Γ3ΪΘ 
ίοΓ 3 ρθΓΪοοΙ οί ηοί Ιθ53 Ιίιβη 3 ηιίη ννίΐθη ίίθ3ΐίη9 ίη οβίηη 
ννβίθΓ; 

.2 ηοί ΘΓΠΪΐ 3ηγ ΐίθΓΠθ οΙυΓίη9 ίίιβ θπΙιγθ 3γποΚθ θΓπί35ίοη 
ίίηΐθ; 

.3 ηοί βθ 3νν3ΓηρθοΙ ίη 3 3θ3νν3γ; 3ηοΙ 

.4 οοηίίηυθ ίο θηηίΐ 3γποΙ<θ ννίΐθη 3υ5ηηθΓ9βοΙ ίη \λ/31θγ ϊογ 
3 ρθΓΪοοΙ οί 10 5 υηοΙθΓ 100 γπγπ οί ννβίθΓ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ IV - δυπνίνΑί ΟΒΑΡΤ 

4.1 0ΘΠΘΓ3Ι ΓθρυίΓΘΓΠθηίβίΟΓ ΙίίθΓ3ίί3 

4.1.1 Οοη3ΐΓυοΙίοη οίΙίίθΓ3Ϊί3 

4.1.1.1 ΕνθΓγ IΪΪΘΓ3ΪΙ 3ίΐ3ίί 5θ 50 ΟΟΠ5ΐΓυθίθθΙ 35 ίο ί)θ 03- 
ρβίιίθ οί ννίίίΐ5ί3ηοΙίη9 θχροβυΓθ ϊογ 30 οΐ3γ5 3ίΙθ3ί ίη 3115Θ3 
οοηοΐίΐίοηβ. 

4.1.1.2 Τίΐθ ΙίΐθΓ3ί( 8ίΐ3ΐί ίΐθ 50 οοη5ΐΓυοίθοΙ ίίΐ3ΐ ννίΐθη ίί 13 
οίΓορρθοΙ ίηίο ίίΐθ ννβίθΓ ϊγογπ β ίΐθί9ίιί οί 18 ιπ, ίίΐθ ΙίίθΓβίί 3ηοΙ 
ΪΪ5 θςυίρηίθηί ννίίί ΟρθΓΒίθ 53ΐΪ5ί30ΐ0ΓίΙγ. Ιί ίίΐθ ΙίίθΓβίί 15 ίο ί)θ 
5ίοννθοΙ 3ί 3 ίΐθΪ9ίιί οί πηοΓθ ίίΐ3η 18 ιπ βίιονθ ΐίΐθ ννβίθΓΐίηθ ίη 
Ιίΐθ Ιί9ίιίβ5ί 5θ39θίη9 οοηοΐίΐίοη, ίί 5ίΐ3ίΙ 5 θ οί β ίγρθ ννίιίοίι 
ίΐ35 ίΐθθη 53ΪΪ5Ϊ30Ϊ0ΓίΙγ θΐΓθρ-Ιθ5ΐθθΙ ΪΓΟΓΠ 3ί Ιθ35ί 1ίΐ3ί ίΐθΙ9ίΐί. 

4.1.1.3 Τίΐθ ίΙθ3ίίΠ9 ΙίίθΓ3ίί 5ίΐ3ίΙ ί)θ 03ρ3ί)Ιθ οί ννίίίΐ5ΐ3ηοΙ- 
ΙΠ9 Γθρθ3Ϊθθ1 ίυη7ρ5 οη ίο ίί ίΓΟΓΠ β ίΐθί9ίΐί οί 3ί Ιθ35ΐ 4.5 ΓΠ 
3ί)0νθ ΪΪ5 ίΙΟΟΓ ίΐοΐίΐ ννίίίι 3ΠθΙ ννίίίίουί Ιίΐθ οβηοργ ΘΓΘΟΐθΟί. 

4.1.1.4 Τίΐθ ΙίίθΓβίί 3ηοΙ ΪΪ5 ίίίίίη95 5ίΐ3ίΙ ί)θ 50 οοηβίΓυοΙθοΙ 
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35 ΙΟ βΠθίοίβ ίί ΙΟ ί)β ίθ\Λ/βθί 31 3 δρββοί θί 3 ί<ηθίδ ΙΠ ΟθίΐΤΙ 
\Λ/3ίβΓ 1/νίΐβΠ ΙΟΒΟίβΟΐ \Λ/ίίίΐ ίΐ5 ίυίί ΟΟΓΠρΙβΓΠβηΙ θί ρβΓδΟΠδ 3ΠθΙ 
θρυίρΓΠΘΠΐ 3Πθί 1/νίίίΐ ΟΠΘ οί ίΐδ 5β3-3ηθίΐΟΓ5 5ΐΓ63ΓΠ6θΙ. 

4.1.1.5 Τίΐβ ΙϊίθΓ3Ϊί δίΐθίί ίΐβνθ 3 ΟΒΠΟργίΟ ρΓΟίβΟΐ ίίΐβ 00- 
ουρ3πί5 ίΓοηη βχροβυΓβ ννίιίοίι ίδ ΒυίοιτιβίίοβΙΙγ 5θΐ ίη ρίβοβ 
ννίΐθη ίίΐθ ΙίίθΓ3ίί 15 Ιβυηοίιβοί 3πεΙ ννβίβΓίιοΓηβ. Τίΐθ οβηοργ 
5ίΊ3ΐΙ οοιτιρΙγ ννίίίι ίίΐθ ίοΙΙοννίης: 

.1 ίΐ δίιβίί ρΓονίοίβ ίηδυΐβίίοη βρβίπδΐ ίΐθ3ί 3ποΙ οοίοί ίιγ 
ΓΠΘ3Π5 Οί βίίίΐβΓ 1\Λ/0 ί3γβΓ5 Οί ΓΠ316Π3Ι 5βρ3Γ3ίβθΙ 5γ 3Π 3ΙΓ 
93ρ ΟΓ ΟίίΐβΓ ΘςυβΙΙγ θίίίοίθΠί ΓΠ63ηδ. ΜβθΠδ 5ίΐ3ΐΙ ί)β 
ρΓονίοίβοΙ ίο ρΓθνθΠΐ 300υΓΠϋΐ3ΐί0Π Οί 1Λ/3ΪΘΓ ίη ίίΐθ 3ΪΓ 03ρ; 

.2 ίΐδ ίηίθΠΟΓ 5ΪΙ3ΙΙ ββ οί 3 ΟΟίΟΟΓ ΙΐΙ3ί ΟίΟβδ ηοί 0305Θ Οίίδ- 
οοΓτιίοΓί ίο ίίΐθ οοουρβηίδ; 

.3 θ3θΐι θηΐΓ3ποθ 5ΪΙ3ΙΙ Ιοβ οΙββΓίγ ίηοΐίοθΐβοί 3ποΙ βθ ρΓονίοί- 
βοί ννίίίι θίίίοίβηί 3θί]υ5ΐ3ί>Ιβ οίοδίης θΓΓβηρθΓπβηίδ ννΐιίοΐι 
03η 6 θ θ35ΪΙγ βηοΙ ςυίοΜγ ορβηβοί βγ ρβΓδοηδ οίοίίιβοΙ ίη ιγπ- 
ηΐθΓδίοη δϋίίδ ϊγογπ ίηδίοίβ 3ηοί ουίδίοίβ, βηοΙ οίοδβοί ϊγογπ ίη- 
δίοίθ, ίίΐθ ΙίΐβΓβΐί δο 35 ίο ρθπτιίί νβηΐίί3ΐίοη 5υί βχοίυοίβ 563- 
νν3ΐθΓ, ννίηοί 3ηεΙ οοίοί.ϋΐβΓβΐίδ βοοοιπΓηοοΙβΙίηρ γπογθ 1ίΐ3η 
θίςΐΐί ρβΓδΟΠδ δίΐθίί ίΐβνβ 3ί Ιθ35ί ίννΟ ΟΐίθΙΠβΙΠΟθΙΙγ ΟρρΟδίίθ 
ΘΠίΓ3ηθθ5; 

.4 ίί 5ΪΙ3ΙΙ βοίιπίΐ δυίίίοίθηί 3 ϊγ ϊογ ίίιβ οοουρβηίδ 3ί 311 Ιϊγπθ 5, 
θνθη ννίίίι ίίΐθ βηίΓβηοβδ οίοδβοί; 

.5 ίί δίίβΙΙ Ιοθ ρΓονίοίβοΙ ννίίίι 3ΐ Ιθ35ΐ οπθ νίβννίης ροΓί; 

.6 ίί 5ίΐ3ίί Ιοθ ρΓονίοίβοΙ ννίίίι ιτΐΘ3η5 ϊογ οοΙΙθοΙίης Γ3ίη 
ννβίθΓ; 

.7 ίί 5ίΐ3ίί Ιοθ ρΓονίοίβοΙ ννίίίι ΙΗβθΠδ ίο ΓΠΟϋηί 3 δυΠ/ίνβί 0Γ3ΪΙ 
ΓβΟίθΓ ΐΓβηβροηοίθΓ 3ΐ 3 ίΐθίς]ίΐΙ οί 3ΐ Ιθ35ΐ 1 171 3ί)0νθ ίίΐθ 563; 
3Πθί 

.8 ίί 5ίΐ3ίΙ ίΐ3νθ δυίίίοίθηί ίιββοίΓοοίΗ ϊογ δίίίίη9 οοουρβηίδ 
υηοίβΓ 3ίί ρβΓίδ οί ίίιβ 03ηοργ. 

4.1.2 ΜίηίιπυΐΗ 03ΓΓγίη9 οβρβοίίγ βηοί ιπθδδ οί ΙίίβΓθίίδ 

4.1.2.1 Νο I ίίθ Γ3ΪΙ 5ίΐ3ίί ί)θ ΒρρΓονθό ννίιίοίι ίΐ35 3 οβΓΓγίηρ 
03ρ30Ϊΐγ οί Ιθ55 ΐίΐ3Π 5ΙΧ ρβΓδΟΠδ ΟθΙουΙθίβΟί ίη 3000Γθί3ηθ6 
ννίίίι ίίΐθ ΓβρυίΓβΓΠβηίδ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4.2.3 ΟΓ 4.3.3, 35 3ρ- 
ρΓ0ρΓΪ3ίθ. 

4.1.2.2 υηίθδδ ίίΐθ ΙίίθΓ3ίί ίδ ίο Ιοθ Ι3υηοίιβοί ί>γ 3η 3ρ- 
ρΓονβοί ΐ3υηοίιίη9 βρρίίθηοβ οοη7ρΙγίη9 ννίίίι ίίιβ ΓβςυίΓβ- 
ηίθηΐδ οί δθοίίοη 6.1 ογ ίδ ηοί ΓβρυίΓβοί ίο Ιοθ δίοννβοί ίη 3 ρο- 
δίίίοη ρΓονί(1ίη9 ϊογ Θ35γ δίοίβ-ΐο-δίοΐθ ίΓβηδίβΓ, ίίιβ Ιοΐ3ί 
ΠΊ355 οί ίίιβ ΙίίβΓθίί, ίΐδ ΟΟΠίθίηβΓ βηοΙ ίίδ βςυίριπβηΐ 5ίΐ3ίί ηοί 
ί)θ ΓΠΟΓΘ Ιίΐ3Π 185 ί<9. 

4.1.3 υίθΓ3ΪΙΐίίίίη95 

4.1.3.1 Ι_ίίθίίηθ5 δίίθΙΙ Ιοβ δβουτβίγ ΙοθοΚθίθοί βΓουηοί ίίΐθ 
ίηδίοίβ 3η(1 ουίδίοίθ οί ίίΐθ ΙίίβΓβίί. 

4.1.3.2 Τίΐθ ΙίίθΓθίί 5ίΐ3ίί ί>θ ΐίίίβοΙ ννίίίι 3η θίίίοίβηί ρβίηίβΓ 
ογ Ιβηρίίι βςυβί ίο ηοί Ιθ55 ίίΐθη 10 γπ ρίυβ ίίιβ οΝδίβηοβ ϊγογγι 
ίίιβ δίοννβοί ροβίίίοη ίο ίίιβ νν3ΐβΓίίηβ ίη ίίιβ Ιί9ίιίθ5ί 50390 - 
ίηρ οοηοίίΐίοη ογ 15 γπ ννίιίοίιβνβΓ ίδίίιβ 9Γβ3ίβΓ, Τίιβ ί>Γβ3ί<- 
ίη9 5ίΓβη9ίίι οί ίίιβ ρβίηίβΓ δγδίβιπ, ίηοίυοίίη9 ίί3 Γπββηδ οί 
3ίΐ3θίΐΓΠβηί ίο ίίιβ ΙίίβΓ3ίί, βχοβρί ίίιβ ννβ3ί< ΙίηΚ ΓβρυίΓβοί ίιγ 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4.1.6, 5ίΐ3ίί ί)6 ΠΟί Ιβ55 Ιίΐ3Π 15.0 ί<Ν ίΟΓ ΙίίβΓ3Ϊί5 
ρβΓΓΠίίίβΟΐ ΙΟ 3ΟΟΟΓΠΓΠΟ0ΐ3ΐβ ΓΠΟΓΘ Ιίΐ3Π 25 ρβΓ50Π5, ηοΐίβδδ 
Ιίΐ3Π 10.0 ί<Ν ΪΟΓ ΙίίβΓθίίδ ρβΓΓΤΊίΐίβοΐ 10 3000ΓΠΓΠΟΟίθΐβ 9 ίο 25 
ρβΓβοηδ 3ηοί ηοί Ιβδδ ίίιβη 7.5 ί<Ν ίοΓ 3ηγ οίίιβΓ ΙίίβΓθΐί. 

4.1.3.3 Α ΓΠθηυθΙΙγ οοηίΓοΙΙβςί ΙθΓπρ 5ίΐ3ίί Ιοβ ΐίίίβοΙ ίο ίίιβ 
ίορ οΐίίιβ ΙίίβΓθίί οβηοργ. Τίιβ Ιί9ίιί 3ίΐ3ΐί ίοβ ννίιίίβ 3ηοΙ ίοβ 03- 
ρ3ί)Ιβ οί ορβΓ3ΐίη9 οοηίίηυουδίγίοΓ 3ί Ιβ35ί 12 ίι ννίίίι 3 Ιυηηί- 
ηουβ ίηίβηβίίγ οί ηοί Ιβδδ ίίιβη 4.3 οοί ίη βίί (ΙίΓβοΙίοηδ οίίίιβ 
υρρβΓ ίΐβΓΠίδρίΐθΓβ. ΗοννβνβΓ, ίίίίΐβ Ιί9ίΐί 13 3Ϊΐ35ίΐίΠ9 Ιί9^ΐ ίΐ 
δίίβΙΙ ίίβδίΐ 3ΐ 3 Γ3ΪΘ θί ΠΟί Ιβ55 ΙίΐβΠ 50 ίίβδίΐβδ 3Πθί ΠΟί ΓΠΟΓΘ 


ΐίΐ3η 70 ίίθδίΐβδ ρβΓ ΓΠίη ΪΟΓ ίίιβ 12 ίΐ 0ρβΓ3ίίη9 ρβτίοοί ννίίίι 
3η βςυίνθίβηί βίίβοίίνβ ΙυΓπίηουδ ίηίβηδίίγ. Τίιβ ΙθΓπρ βίιβΙΙ 
ΙΪ9ίιί 3υΙθΓΠ3ΐίθ3ίΙγ ννίιβη ίίιβ οβηοργ ίδ βΓβοίβοί. ΒθίίβΓίβδ 
δίΐθίί Ιοβ οί 3 ίγρβ ΐίΐ3ΐ οίοβδ ηοί οίβΙβΓίοΓβΙβ οίυβ ίο οί3Γηρ- 
ηβδδ ογ ίΐϋΓπίοίίΙγ ίη ίίιβ δίοννβοί ΙίίβΓβίί. 

4.1.3.4 Α ΓΠ3ηυ3ίΙγ οοηίΓοΙΙβοί Ιβιτιρ δίίβΙΙ ίοβ ίίΐίβοί ίηδίοίβ 
ίίιβ ΙίίβΓβΐΙ 03ρ3ί)Ιβ οΐ οοηίίηυουδ ορβΓβίίοη ϊογ ά ρβΓίοοί οί 
3ί Ιβ35ΐ 12 ίι. ΙίδίιβΙΙ Ιί9ίιί 3υίθΓΠ3ΐίθ3ΐΙγ ννίιβη ίίιβ οβηοργ ίδ 
θΓβοΐβοί 3η(1 ίοβ οί δυίίίοίθηί ίηίβηδίίγ ίο ρβΓΓπίί Γβ3θ)ίη9 οί 
δυτνίνθί ΆΓ\ά βςυίρηηβηΐ ίηδίΓυοΙίοηδ. ΒθίίβΓίβδ δίίβΙΙ ίοβ οΐ 3 
ίγρβ ΐίΐ3ΐ οίοβδ ηοί (1βΙβΓίθΓ3ΐβ οίυβ ίο οίβΓηρ ογ ίιυηηίοΐίΐγ ίη 
ίίιβ δίοννβοί ΙίίβΓθίί. 

4.1.4 Οθνίΐ-ΙθυηοίιβοΙ ΙίίβΓθίίδ 

4.1.4.11η θοίοΐίΐίοη ίο ίίιβ βίοονβ ΓβςυίΓβΓπβηίδ, 3 ΙίίβΓβίί ϊογ 
υββ ννίίίι 3η βρρΓονβοί Ιβυηοίιίηρ Βρρίίβηοβ δίιβίί: 

.1 ννίιβη ίίιβ ΙίίβΓθίΐ ίδ ΙοθοΙβοΙ ννίίίι ίίδ ίυίί οοΓπρίβΓπβηί οί 
ρβΓδοηδ 3ηοί βςυίρηηβηί, Ιοβ οθρβίοΐβ οί ννίίίΐδΐ3ηοΙίη9 3 ί3ί- 
βΓ3ί ΪΓηρ3θΐ 393ίηδί ίίιβ δίιίρ’δ δίοίβ 3ΐ 3η ίηηρβοΐ νβίοοίίγ οΐ 
ηοί Ιβδδ ίίιβη 3.5 γπ/5 βηοί βίδο 3 οίτορ ίηΐο ίίιβ ννβίβΓ ϊγογπ 3 
ίιβϊ9ίιί οί ηοί Ιβδδ ίίιβη 3 γπ ννίίίιουί οί3ΐ7ΐ39β ίίιβί ννίίί βίίβοί 
ίίδ ίυηοίίοη; 

.2 Ιοβ ρΓονίοίβοΙ ννίίίι Γηββηδ ϊογ ί)Γίη9ίη9 ίίιβ ΙίίβΓβίί 3ίοπ9- 
δίοίβ ίίιβ βΓπί)3ΓΚ3ΐίοη οΙβοΚ 3ηοί ίιοίοίίη9 ίί δβουΓβίγ οίυπηρ 
βΓΠί>3Γί<3ΐίθη. 

4.1.4.2 ΕνβΓγ ρ3δδβη9θΓ δίιίρ οΐΒνίΙ-Ιβυηοίιβοί ΙίίβΓβίί δίιβίί 
Ιοβ 50 3ΓΓ3Π9Θ0Ι 1ίΐ3ί ίί 03Π Ϊ3β Γ3ρίθΙΙγ ί)03ΓθΙβθΙ 5γ ίίδ ίυίί 
οοΓπρίβΓπβηί οί ρβΓδοηδ. 

4.1.4.3 ΕνβΓγ 03Γ9Ο δίιίρ οΙβνίί-ΙθυηοίιβοΙ ΙίίβΓβίί δίιβΙΙ ίοβ 
δο 3ΓΓ3Π9βοί 1ίΐ3ί ίί 03π ίοβ ί>θ3ΓθίβοΙ Ιογ ίίδ ίυίί οοΓπρίβΓπβηί 
οί ρβΓδοηδ ίη ηοί γπογθ 1ίΐ3η 3 ηιίη ϊγογπ ίίιβ Ιίιτιβ ίίιβ ίη- 
δίΓυοίίοη ίο ί)θ3Γθί ίδ 9ίνβη. 

4.1.5 Ερυίρηιβηί 

5.1 Τίιβ ηοΓΓΠθί βρυίρΓπβηί οί βνβΓγ ΙίίβΓβίί δίιβΙΙ οοηδίδί οί: 

. 1 οηβ ίουογβηί Γβδβυβ ςυοίί, 3ίΐ3θίιβοί ίο ηοί Ιβδδ ίίιβη 30 
γπ οίίουογβηΐίίηβ; 

.2 οηβ Κηίίβ οίίίιβ ηοη-ίοΙοίίη 9 ίγρβ ίΐ3νίη9 3 ίουογβηί ίιβη- 
οΙΙβ βηοΙ ΙβπγθΓοί 3ίΐ3θίιβοί 3ηο1 δίοννβοί ίη 3 ροοί<βΙ οη ίίιβ 
βΧΐβΓΪΟΓ Οίίίΐβ 03Πθργ Πβ3Γ ίίΐβ ροίηί 3ί ννίΐίοίΐ ίίΐβ ρβίηίβΓ ίδ 
3ΐί3θίΐβθΙ ίο ίίιβ ΙίίβΓθίί. Ιη ΘΟίοΙίΙίοη, 3 ΙίίβΓβίΐ ννίιίοίι ίδ ρβΓ- 
ΓΠΪΐΙβΟΐ ίο 3ΟΟΟΓΠΓΠΟ0ί3ΐβ 13 ρβΓδΟΠδ ΟΓ ΓΠΟΓβ δίίβΙΙ ί)β 
ρΓονίοίβοΙ ννίίίι 3 δβοοηοί ί<ηίίβ ννίιίοίι ηββοί ηοί ίοβ οί ίίιβ ηοη- 
ίοίοίίη 9 ίγρβ; 

.3 ΪΟΓ 3 ΙίίβΓβΐΙ ννίιίοίι ίδ ρβΓΓΠΪΙΐβΟΐ 10 3000ΓΠΓΠΟθΐ3ΐβ ΠΟί 
ΓΠΟΓβ Ιίΐ3η 12 ρβΓδοηδ, οηβ ίιυογβηί ίοβίίβΓ. Ρογ 3 ΙίίβΓβίί 
ννίιίοίι ίδ ρβππίΐΐβοί ίο 3ΟΟΟΓΠΓΠΟ0ΐ3ΐβ 13 ρβΓδοηδ ΟΓ ΓΠΟΓβ, 
ίννο ίουογβηί ίοίίβΓδ; 

.41ννο βροηρθδ; 

.5 ίννο 5β3-3Π0ίΐ0Γ5 β3θίΐ ννίίίι 3 δίΐΟΟΚ ΓβδίδΙβηί ίΐβννδβΓ 
3ηοί ΐΓίρρίη9 Νηβ ίίίίΐίβο), οηβ ίοβίηρ βρβΓβ βηοί ίίιβ οίίιβΓ ρβΓ- 
ΓΠθηβηίίγ 3ίΐ3θίιβοί ίο ίίιβ ΙίίβΓβίί ίη βυοίι 3 ννβγ ίίιβί ννίιβη ίίιβ 
ΙίίβΓβίΙ ίηίΐθίβδ ογ ίδ ννβίβΓίοοΓηβ ίί ννίίί οβυδβ ίίιβ ΙίίβΓθίί ίο Ιίβ 
ΟΓίβηίβοί ίο ίίιβ ννίηοί ίη ίίιβ Γποδί δίβίοΙβ ΓπβηηβΓ. Τίιβ 
δίΓβηρίίι οί ββοίι 5β3-3ηοίιθΓ βηοΙ ίίδ ίιβννδβΓ βηοΙ ίΓίρρίηρ 
Ιίηβ ίί ΐίίίβοΙ βίιβΙΙ ίοβ θοίβρυβίβ ίη 3ίί 5β3 οοηοίίΐίοηδ. Τίιβ 5β3- 
βποίιοτδ βίιβΙΙ ίιβνβ Γηβ3Πδ ίο ρΓβνβηί 1ννίδίίη9 οί ίίιβ Ιίηβ 
βηοΙ βίιβΙΙ Ιοβ οί 3 ίγρβ ννίιίοίι ίδ υηίίί<βΙγ ίο ίυτη ίηδίοίβ ουί ίοβ- 
ίννββη ίίδ δίίΓουοί Ιίηβδ. Τίιβ 5β3- βηοίιοΓ ρβπτίθηβηΐίγ 
3ΐί3θίιβο1 ίο ο)3νίί Ιβυηοίιβοί ΙίίβΓβίίδ βηοΙ ΙίίβΓθΐίδ ίίΐίβοί οη 
ρβδδβηρθΓ δίΐίρδ δίίβΙΙ Ιοβ 3ΓΓ3Π9Θ0Ι ϊογ ΓπβηυβΙ ΟίβρΙογΓΠβηΙ 
οηίγ. ΑΙΙ οίίιβΓ ΙίίβΓθίίδ 3Γβ ίο ίΐ3νβ ίίιβ 5β3-3ηοίιθΓ οίβρίογβοί 
3υΙθΓΠ3ΐίθ3ίΙγ ννίιβη ίίιβ ΙίίβΓθίί ίηίίθίβδ; 

.6 ίννο ίουογβηί ρβοίοΙΙβδ; 
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.7 ΙίΐΓΘΘ Ιίη ΟρθΠΘΓδ Άηά 3 ρ3ΙΓ ΟΪ 5θί550Γ5. δβίθίγ 1<πίνθ5 
ΟΟηΙβίηίπς 5ρθΟΙ3ΐ Ιίη-ΟρθΠΘΓ ί)ΐ3(1θ5 3ΓΘ 53ίί5Ϊ3θΙθΓγ ΪΟΓ 
11ιί3 ΓθςυίΓθίτίθηΐ; 

,8 οπθ ίίΓ5ΐ-3Ϊ(1 ουίίίί ίη 3 ννβίθφΓοοί 035β οβρββΐβ οί ί>β- 
ΪΠ9 οίοδβά ΙίςίιίΙγ βίίβΓ ϋ5θ; 

.9 οπθ ννίιίδίΐθ ογ θςυίνβίθηί δουηοΙ δίςηβί; 

.10 ίουΓ ΓθοΙ<βΙ ρβΓβοίιυίθ ίΙβΓθδ οοιπρίγίης ννίίίι ίίιβ γθ- 
ςυίΓθίπθηΙδ οί 3θοίίοπ 3.1; 

.11 5Ϊχ ίιβηοΙ 1Ι3ΓΘ3 οοιπρίγίης ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθίτίθηΙδ οί 
3θοίίοη 3.2; 

.12 ίννο βυογβηί 3 γποΙ<θ δίςηβίδ οοιπρίγίης ννίίίι ίίΐθ γθ- 
ςυίΓθίπθηΙδ οί 3θοίίοπ 3.3; 

.13 ΟΠΘ \Λ/3ΐθφΙΌθί θΙθΟίΠΟ ίΟΓΟίΐ δυίίβίΐΐθ ΪΟΓ ΜθΓ5θ 310- 
ηθΙΙίης ΙοςθίίιβΓ ννίίίι οπθ δρβΓβ 3θί οΐ ί>3ΐίβπθ5 3ηοΙ οπθ 
3ρ3Γθ5υΙΐ3 ίη 3 ννβίβφΓοοί οοηίβίηθΓ; 

.14 3Π θίίίοίθΠί Γ3(ΐ3Γ ΓθΐίθΟΐΟΓ, υπίθ53 3 δυΓνίνβί 0Γ3ΪΪ 
Γ3(ΐ3Γ ΪΓ3η5ρθΠ(1θΓ 13 5ΐθ\Λ/θ(1 ΙΠ ίίΐθ ΙίίθΓβίί; 

.15 ΟΠΘ (ΐΒγΙίςίΐί 5ί9Π3ίΙίΠ9 ΓΠΪΓΓΟΓ ννίίίι ίΠ3ΐΓυθΙίθΠ3 ΟΠ ίΐδ 
ϋ3θ ΪΟΓ 3ί9Π3ΐΙίΠ9 ίο 5ίΐίρ3 3Π(1 3ΪΓΟΓ3ΪΙ; 

.16 ΟΠΘ οοργ οί ίίΐθ Ιίίθ-33νίΠ9 3ί9Π3ί3 ΓθίθΙΎΘΟί ίο ίη ΓΘ9- 
υΐθίίοη ν/16 οη 3 ννβίθφΓοοί οβπΐ ογ ίη 3 ννβίβφΓοοί οοη- 
Ιβιπθγ; 

.17 οηθ5θΙ οί ίΪ3ίιίη9 ΐ3θΚΙβ; 

.183Ϊοο(1 Γ3ίίοηίοΐ3ΐΙίη9 ηοίΙθ35ίίΐ3η 10,000 ΚϋίοΓθΒοίι 

ΡΘΓ30Π ίίΐθ ΙΪΪΘΓ3ΪΪ 13 ρθΠΠίΙΙθΟί ΙΟ 3000ΓηΐΤ10(ΐ3ΐθ. ΤΪ1Θ3Θ 
Γ31Ϊ0Π3 ΒίΐΟϋΙθΙ ί)θ Ρ3ΐ3ί3ί)1θ, θ(1ίί>Ιθ ίίΐΓθυ9ίΐΟϋί ίίΐθ ΓΘΟΟΠΊ- 
γπθποΙθοΙ 3ίΐθίί Ιίίθ, Άηά ρ3θΙ<θ(1 ίη 3 ιπβηηθΓ ννίιίοίι 03η 6β 
ΓΘ3(1ίΙγ ΟΐίνίεΙθΟί 3Π(1 Θ33ίίγ ορθηθοί. Τίΐθ Γ3ίίθΠ3 5ίΐ3ίΙ ί)θ Κθρί 
ίη βίΓΐίςίιί ρ3θί<39ίη9 3η(1 ί)θ δίοννθοΙ ίη 3 ννβίθΓΐίςίιΙ οοη- 
Ιβιπθγ; 

.19 \Λ/3ΪΘΓίί 9ί*ΐ ΓθθθρΪ3θΙθ5 οοηΐ3ίηίη9 3 ίθί3ΐ οί 1.5 I οί 
ΪΓΘ3ίΐ \Λ/3ίθΓ ΪΟΓ Θ30ίΐ ρθΓ30Π Ιίίθ ΙΪΪΘΓ3ΪΙ 13 ρβΠΠίΙΙθΟί ΙΟ 30- 
ΟΟΓΠΓΠΟίΙβΙθ, οί ννίιίοίι θίίίΐθΓ 0.5 I ρθΓ ρθΓ30Π ΓΤ13γ ί)θ Γθ- 
ρί30θ(1 Ιογ 3 (1θ33ΐίίη9 3ρρ3Γ3ίϋ3 οβρβίιΐθ οί ρΓοάυοίης 3Π 
βςυβί 3πιουηΙ οίίΓθ3ίι ννβίβΓ ίη 2 (Ιβγδ ογ 1 1 ρθΓ ρθΓ3οη ηΐ3γ 
ί)θ Γθρΐ30θθΙ ί>γ 3 ΓΠ3ηϋ3ΐΙγ ροννθΓθθί ΓΘΝ/ΘΓ5Θ 03310313 (1θ- 
33ίίΠ3ί0Γ, 33 (ΙβδΟΠβθΟί ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4.4. 7.5, 03ρ3ί)1θ Οί 
ρΓοοΙυοίης 3η βςυβΙ βΓηουηί οί ίΓθβίι ννβίβΓ ίη 2 (Ιβγδ; 

.20 οπθ ΓϋΒίρΓοοί 9Γ38υ3ΐθ(1 οΙπηΚίης νθ33θί; 

.21 3ηΐί-5θ33Ϊθί<ηθ33 ΓΠΘθΙίοίΠΘ 3υίίίθίθηί ίΟΓ 3ί Ιθ33ΐ 48 ίι 
3ηεΙ ΟΠΘ 5θ38Ϊθί<ηθ33 ί)39 ίΟΓ Θ30ίΐ ρθΓ30Π Ιίίθ ΙίίθΓ3Ϊί 13 ρθΓ- 
Γηίίίθοί ίο 3θοοηπΓηοοΐ3ΐθ; 

.22 ίη3ΐΓυοίίοη5 οη ίιονν ίο δυη/ίνβ;* 

.23 ίη3ΐΓυοΙίοη3 ίοΓ ΪΓΠΓηθοΙί3ΐθ 30ίίοη; βηοΙ 

.24 1ίΐθπτΐ3ΐ ρΓοΐθοΐίνθ 3Ϊοΐ3 οοηηρΙγίη9 ννίίίι Ιίίθ ΓβςυίΓθ- 
ΓΠθηί3 οί ρ3Γ39Γ3ρίι 2.5 3ϋίίίοίθηΙ ϊογ 10% οί Ιίίθ ηυιτιΙοθΓ οί 
ΡΘΓ30Π3 Ιίίθ ΙίίθΓθίί 13 ρθΓΓΠίίίθΟί 10 30001711710(1310 ΟΓ ΙννΟ, 
ννίΐίοίΐθνθΓ 15 Ιίίθ 9Ι*33ΪΘΓ. 

4.1.5.2 Τίΐθ ΓΠ3Γί<ίη9 ΓβςυίΓθοΙ 6γ ρ3Γ39Γ3ρί)3 4.2.6.3.5 
3ηεΙ 4.3.6.7 οη ΙίίθΓ3ίί3 θςυίρρβοΙ ίη 3θοοπΐ3ηοβ ννίίίι ρ3Γ3- 
9Γ3ρίι 4.1.5.1 3ίΐ3ίί ί>θ«30Ι_Α3ΑΡΑΟΚ»ίη ί>ΙοοΙ< 03ρίί3ί3 οί 
Ιίίθ Β0ΓΠ3Π 3ίρίΐ3ί)θί. 

4.1.5.3 Ιη Ιίίθ 033Θ οί ρ333ΘΠ9ΘΓ 3ίΐίρ3 ΘΠ9393<1 ΟΠ δίΐΟΓί 
ίηίθΓΠ3ίίθη3ΐ νθγ39β3 οί 5ϋθίΐ 3 Π3ίυΓΘ 3Π(1 θΙϋΓ3ΐίθη 1ίΐ3ί, ίη 
ίίίθορίηίοη οίίίΐθ ΑοΐΓηίηί5ΐΓ3ΐίοη, ηοί 311 Ιίίθ ίίβιπδ δρθοίίίθοΙ 
ίη ρ3Γ39Γ3ρίι 4.1.5.1 3 γθ ηθθθ333Γγ, Ιίίθ ΑεΙππίηίδίΓθΙίοη ΓΠ3γ 
3ίίθνν ίίΐθ ΙΪΪΘΓ3ΪΪ3 Ο3ΓΓΙΘ0) ΟΠ 3Πγ 3ϋθίΐ δίΐίρδ ΙΟ ί)θ ρΓΟνίθΙθΟί 
ννίίίι Ιίίθ θςυίρΓΠθηί δρθοίίίβοΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 4.1.5.1.1 ίο 
4.1.5.1.6 ίηοίϋδίνθ, 4.1.5.1.8, 4.1.5.1.9, 4.1.5.1.13 ίο 
4.1.5.1.16 ίηοΐυδίνθ 3ηοΙ 4.1.5.1.21 ίο 4.1.5.1.24 ίηοίυδίνβ 
3πεΙ οπθ ίΐθΐί οί Ιίίθ θςυίρηίθηί δρθοίίίθοΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 


4.1.5.1.10 ίο 4.1.5.1.12 ίηοίυδίνβ. Τίΐθ ΓΠ3ΓΚίη9 ΓθςυίΓβοΙ 5γ 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 4.2.6.3.5 3ηοΙ 4.3.6.7 οη δυοίι ΙίίθΓθίίδ δίίθΙΙ ί)θ 
«δΟΙ-Αδ Β ΡΑΟΚ» ίη 6ΙοοΙ< 03ρίί3ΐ3 οί ίίΐθ Βοηΐ3η θΐρίΐθίοβί. 

4.1.5.4 ννίΐθΓθ 3ρρΓορΓΪ3ΐθ ίίΐθ θςυίρΓΠθηί δίίθΙΙ ί>β 
δίοννβοΙ ίη 3 οοηίθίηθΓ ννίιίοίι, ίί ίίίδ ηοί 3η ίηίβςΓβΙ ρβΓΐοί, ογ 
ρθΠΠ3ΠθηΙΙγ 3ΐί3θίΐβ(1 ίο, Ιίίθ ΙίίθΓθίί, 3ίΐ3ίΙ ί)θ 5ΐθ\Λ/β(1 3ΠθΙ 
δθουΓθο) ίηδίοΙθ Ιίίθ ΙίίβΓθίί 3η<1 6β 03ρ3ί>1θ οί ίΐοθίίης ίη 
ννβίθΓ ίοΓ 3ί Ιθ35ΐ 30 ηιίη ννίίίιουί θΙθΓΠθςβ ίο Ϊΐ5 οοηίθηίδ. 

4.1.6 ΡΙθ3ί-ΪΓΘΘ 3ΓΓ3η9ΘΓΠθηί3 ίθΓ ΙΪΪΘΓ3Ϊ13 

4.1.6.1 ΡθίηΐθΓ δγδίθΓΠ 

Τίΐθ ΙίίθΓθίί ρβίηίθΓ δγδίθΐπ 3ίΐ3ίΙ ρΓονίόθ 3 οοηηθοίίοη 5θ- 
ίννθθη ίίΐθ 3ίΐίρ 3Π(1 Ιίίθ ΙΪΪΘΓ3ΪΙ 3Π(1 5ίΐ3ίΙ ί)θ 50 3ΓΓ3Π9Θ0Ι 33 
ίο ΘΠδυΓΘ 1ίΐ3ί Ιίίθ ΙίίθΓ3ΪΙ ννίΐθη ΓθΙθ33θθΙ 3ΠθΙ, ίη Ιίίθ 035Θ οί 
3η ίηίΐ3ί3ί)1θ ΙίίθΓ3Ϊί, ίπίΐΒίθοΙ ίδ ηοί οΐΓΒςςοεΙ υηοΙθΓ ί>γ Ιίίθ 
δίηΚίης 3ίιίρ. 

4.1.6.2 \Λ/θ3ΐ< ΙίηΚ 

Ιί 3\/νθ3Κ ΙίηΚ ίδ υδθοΙ ίη ΙίΐθίΙθ3ί-ΪΓθθ ΒΓΓβηςθΓηθηί, ίίδίίθΙΙ: 

.1 ηοί 6 θ ΙογοΚθπ ΙογΙίΐθΐοΓΟθ ΓθςυίΓθοΙ ίο ρυΙΙ Ιίίθ ρβίηίθΓ 
ϊγοιπ Ιίίθ ΙίίθΓθίί οοηίθίηθΓ; 

.2 ίί 3ρρίίθ3ί)Ιθ, 5 θ οί δυίίίοίθηί δίΓθηςίίι ίο ρθππίί Ιίίθ ίη- 
ίΐθίίοη οίίίΐθ ΙίίθΓθίί; βηοΙ 

.3 ί)Γθ3ΐ< υηοΙθΓ 3 3ίΓ3ίη οί 2.2 ± 0.4 ΚΝ. 

4.1.6.3 ΗγείΓΟ 5ΐ3ίίο γθΙθ35θ υηίίδ 

Ιί 3 ίΐγ(ΐΓ05ΐ3ΐίθ Γθίθ35θ υηίΐ ίδ 050(1 ίη Ιίίθ ίΙθ3ί-ΪΓΘΘ 3Γ- 
ΓθηςθΓΠθηΙδ, ίίδίίθΙΙ: 

.1 ί)θ ΟΟΠδίΓυοίθΟί οί ΟΟΓΠρ3ΐίί)Ιθ ΓΠ3ΐθΓί3ΐ5 50 33 10 ρΓΘ- 
νβηί ΓπβΙίυηοίίοη οί Ιίίθ υηίί. Θβίνβηίζίης ογ οΙΙίθγ ίοππδ οί 
γπθΙβΙΝο οοΒίίης οη ρ3Γίδ οί Ιίίθ ίιγεΐΓθ5ΐ3ΐίο γθΙθθβθ υηίί 
δίίθΙΙ ηοί 5θ 300θρίθ(1; 

.2 3υί0Γη3ίί03ίΙγ ΓΘΙΘ35Θ Ιίίθ ΙίίθΓθίί 3ί 3 (ΙθρΙίΐ οί ηοί ΓΠΟΓΘ 
ΐίΐ3η 4 ηη; 

.3 ίιβνθ εΐΓΒίηβ ίο ρΓθνθηί Ιίίθ 3θουΓηυί3ίίοη οί ννβίθΓ ίη Ιίίθ 
ίιγοΙΓθ5ΐ3ΐίο οίΐ3Γηί)θΓ ννίιθη Ιίίθ υηίί ίδ ίη ίίδ Π0ΠΠ3Ι ροδίΐίοη; 

.4 ί)θ 50 ΟΟΠ5ΐΓυθίθ(1 35 ίο ρΓθνθηί Γθίθ35θ ννίΐθη 5Θ35 
ννβδίι ονθΓίίΐθ υηίί; 

.5 ί)θ ρθΓΓΠ3ηθηίίγ ΓΠ3ΓΙ<Θ(1 οη ίίδ ΘΧΙΘΓΙΟΓ ννίίίι ίίδ ίγρθ 3Π(1 
5ΘΓΪ3Ι ηυηιΙοθΓ; 

.6 ί)θ ρθππβηθηίΐγ γπ3γΚθ(1 οη Ιίίθ υηίί ογ ί(1θηΙίίίθ3ΐίοη 
ρΙβίθ δθουΓθίγ 3ίΐ3θίΐθ(1 ίο Ιίίθ υηίί, ννίίίι Ιίίθ οΙθΙθ οί ηΐ3ηυ- 
ίθοίυτθ, ίγρθ 3ηοΙ δθΓίθΙ ηυηπΙοθΓ θποΙ ννίιβίίΐθΓ Ιίίθ υηίί ίδ 
5υίί3ί)Ιθ ΪΟΓ 05Θ ννίίίι 3 ΙίίθΓβίί ννίίίι 3 03ρ30Ϊΐγ οί ΓΠΟΓΘ Ιίΐ3Π 
25 ρθΓδοπδ; 

.7 5θ δυοίι 1ίΐ3ί θθοίι ρ3Γί οοηηθοίθοΙ ίο Ιίίθ ρβίηίθΓ δγδίθπη 
ίΐ35 3 δίΓθηςίίι οί ηοί Ιθ55 ίίιβη 1ίΐ3ί ΓθςυίΓθοΙ ϊογ Ιίίθ ρβίηίθΓ; 3ηεΙ 

.8 ίί οΙίδροδΒίιΙθ, ίη Ιίβυ οί Ιίίθ ΓθςυίΓθηίθηΙ ίη ρ3Γ3ςΓ3ρίι 
4.1.6.3.6 5 θ γπ3γΙ<θ( 1 ννίίίι 3 ΓΠΘ3Π5 οί (ΙθΐθΓΓηίηίης ίί3 (ΙβΙθ οί 
ΘΧρΪΓγ. 

4.2 Ιηίΐ3ί3ί)1θ ΙίίθΓ3Ϊί5 

4.2.1 Ιηίΐ3ί3ί)1θ ΙίίθΓ3ίΐ5 δίιβΙΙ οοηιρίγ ννίίίι Ιίίθ ΓθςυίΓθ- 
ιπθηΐδ οίδθοίίοη 4.1 3η<1, ίη βοΐοΐίΐίοη, δίιβΙΙ οοηιρίγ ννίίίι Ιίίθ 
ΓθςυίΓθΓΠθηίδ οί ίίιίδ δθοίίοη. 

4.2.2 ΟοηδίΓυοίίοη οί ίηίί3ΐ3ί>1θ ΙίίθΓβίίδ 

4.2.2.1 Τίΐθ Γπβίη ίιυογβηογ οίΐ3Γπί)θΓ 5ίΐ3ΐΙ ί>θ (ΙίνίοΙθοΙ ίη- 
ίο ηοί Ιθ55 ίίιβη ίννο 5θρ3Γ3ίθ ΟΟΓΠρβΓίΓηθηίδ, Θ30Ϊ1 ίηίΙβίθοΙ 
ΙίίΓουςίι 3 ηοπΓθίυΓη ίπίίβίίοη ν3ίνθ οη θβοίι οοηιρΒΓίιπβηΙ. 
Τίΐθ Ιουογβηογ οίιβηιίΐθΓδ δίιβΙΙ ί>β 50 ΒΓΓβηςθοΙ ίίιβί, ίη Ιίίθ 
βνβηΐ οί 3ηγ οπθ οί Ιίίθ 00Γπρ3ΓΐΓηθηΐ5 ίΐθίης (ΙθΓηθςθοΙ ογ 
ίθίίίης ίο ίηίΐθίθ, Ιίίθ ίηίθοί οοΓηρ3ΓΐΓΠθηί5 δίίθΙΙ ί)θ 3ί)1θ ίο 


* ΡβίθΓίο (Γιθ ίη3ΐΓυο1ίοη3ίθΓ Αοϋοη ίη 3υΓνίν3ΐ ΟοΠ, ΒοΙορΙθοΙ Ι3γ Ιίίθ θΓς3ηίΖ3(ίοη Γβ3θΙυΙίοη Α. 657(16) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


δϋρρΟΓΐ, \Λ/ίίίΐ ρΟδϊΐϊνθίΓθθί)ΟβΓ(1 ΟνθΓίίΐθ ΙίίθΓβίίδ ΘΠΐΪΓΘ ρθ- 
ΓίρίΐθΓγ, ίίΐθ ηυηηΙδθΓ οί ρθΓδοηδ ννίιίοίι ίίΐθ ΙίίθΓβίί ίδ ρθΓ- 
ΓΠΪΐΐθΟί Ιο ΗΟΟΟΙΎΙΙΎΙΟΟίβΙθ θβοίΐ ίΐβνίηρ 3 ΓΠβδδ οί 75 Ι<9 3ΠθΙ 
δθβίβοΙ ίπ ΙίΐθίΓ ηοπηβΙ ροδίίίοηδ. 

4.2.2.2 Τίΐθ ίΙοοΓ οί Ιίΐθ 1ίίθΓ3ίΐ δίιβΙΙ βθ ννβίθφΓΟοί βηοΙ 
δίιβΙΙ 5 θ οβρβίιΐθ οί βθίηρ βυίίίοίθηίΐγ ίηβυΙβίθοΙ βρβίηβί οοίο) 

βίίίΐθΓ: 

.1 Ιογ ιτίθβηδ οί οηθ ογ ιύιογθ οοιτιρβΓίΓηθηΙδ Ιίιβί ίίιβ οο- 
Ουρβηίδ 03 Π ίηίΐ 3 ίθ, ΟΓ ννίΐίοίΐ ίηίΐβίθ 3 ϋΙθΓΠ 3 ΐίθ 3 ΐΙγ 3 ΠθΙ 03 Π 
6θ οΙθίΙβίθοΙ 3ποΙ ΓθίηίΙβίθοΙ ίιγίίΐθ οοουρβηίβ; ογ 

.2 6γ οίίΐθΓ θρυβΙΙγ θίίίοίθηί ιτίθβηδ ηοί οίβρθηοίθηΐ οπ ίπ- 
ίΐθίίοη. 

4.2.2.3 Τίΐθ ΙϊίθΓ3Ϊί δίιβΙΙ 6θ οβρββΐθ οί ίιθίηρ ίηίΙβίθοΙ 6γ 
οπθ ρθΓδοη. Τίΐθ ΙίίθΓβίί δίιβΙΙ 6 θ ίηίΙβίθοΙ ννίίίι 3 ηοπίοχίο 
93δ. ΙηίΙβίίοη δίιβΙΙ Ιοθ οοιηρίθίθοί ννίίίιίη 3 ρβτίοοΙ οί 1 γπϊπ 
3ί 3η 3ΐτι5ίθηΙ ΐθΓηρθΓ3ΐυΓθ οί βθίννθθη 18°0 βηοΙ 20°Ο 
ΆΓ\ά ννίίίιίη 3 ρθΓΪΟΟί οί 3 ΓΠίη 3ί 3Π βΙΤίβίθηΙ ΙθΓηρθΓ3ίϋΓΘ οί 
-30°Ο. ΑίίθΓ ίηίΐβίίοη ίίΐθ ΙίίβΓ3ίΐ δίιβΙΙ Γηβίηίβίη ίίδ ίοπη 
ννίΐθη ΙοβοΙθοΙ ννίίίι ίίδ ίυίί οοΓηρΙβιτίθηΙ οί ρθΓδοηδ βηοΙ 
θςυίρΓηθηΙ. 

4. 2 . 2 . 4 Εβοίι ίηίΐ 3 ί 3 ί) 1 θ οοιτιρβΓίΓηθηΙ δίιβΙΙ ί >6 οβρβίιΐθ οί 
ννίίίΐδίβηοΐίηρ 3 ρΓθδδϋΓΘ θςυβΙ ίο 3 ί Ιθβδί 3 ίίιτίθδ ίίΐθ \λ/ογ!<- 
ΙΠ 9 ΡΓθδδϋΓΘ 3 ΠθΙ δίιβΙΙ ί)θ ρΓθνθηίθΟί ίΓΟΓΤΙ ΓΘ 3 θίΐίη 9 3 
ρτθδδυΓΘ θχοθθοΙίη 9 ίννίοο ίίΐθ ννοτΙ<ίη 9 ρΓθδβυτθ θιΙΙίθγ ί>γ 
ΓΠΘ 3 Πδ οί ΓθΙίθί νβίνθδ ΟΓ βγ 3 ΙίΐΎΐίίθΟί 9 &δ δυρρίγ. Μθ 3 Πδ 
δίιβΙΙ ί)θ ρΓονίοΙθοΙίθΓίίΙΙίη 9 ΐίΐθΙορρίη 9 υρ ρυιτιροΓίοβΙΙοννδ 
ΓθρυίΓθοΙ 5 γ ρ 3 Γ 39 Γ 3 ρίι 4. 2 . 9 . 1.2 δο Ιίιβί ίίΐθ ννοτίίίηρ 
ρτθδδυΓΘ 03 η ί)θ ιτιβίηΐβίηθοί. 

4.2.3 ΟβΓΓγίηρ οβρβοίίγ οί ίηίΐβίβίιΐθ ΙίίθΓβίίδ 

Τίΐθ ΠϋΓηίΐθΓΟί ρΘΓδΟΠδννίΐίοίΐ 3ΐίίθΓ3ίίδίΐ3ΐΙ ί)θ ρθΓΓηίΐΐθοΙ 
ίο βοοοΓηιτιοοΙβΙθ δίιβΙΙ ί>θ θςυβΙ ίο ίίιβ ΙθδδθΓ οί: 

.1 ίίΐθ 9Γ63ΐθδί ννίιοΐθ ηυηιίΐθΓ οίιίβίηθοΙ ί>γ οΙίνίοΙίηρ Ιογ 
0.096 ίίΐθ νοίυηΐθ, ιτίθβδυΓθοΙ ίη ουβίο ιτίθίΓθδ οί ίίιβ ιηβίη 
βυογβηογ ΙυΙοθδ (ννίιίοίι ίοΓ ίίιίδ ρυΓροδθ δίιβΙΙ ίηοΐυοίθ ηθί- 
ΙίΐθΓίίΐΘ 3Γθίΐθδ πογ ίίιβ ΙίιννβΓίδ ίί ΐίίίβοΙ) ννίιθη ίηίΙβίθοΙ; ΟΓ 

.2 ίίΐθ 9Γ63ίθδί ννίιοΐθ ηυΓπίΐθΓ οίιίβίηθοΙ ί>γ οΙίνίοίίη9 ί>γ 
0.372 ίίιβ ίηηθΓ ίιοηζοηίβΙ ΟΓΟβδ-δθοίίοηβΙ βγθβ οί ίίιβ Ιίίβτ- 
3ίί Γηθ3δυΓθ(1 ίη βςυβΓθ ιτίθίΓθδ (ννίιίοίι ίοΓ ίίιίδ ρυΓροδθ ιηβγ 
ίηοΐυοίθ ίίιβ ΙίιννβΓί ογ ΙίιννβΓίβ, ίί ΐίΐίβοΐ) ιτίθβδυΓθοΙ ίο ίίιβ ίη- 
ηθΓΓηοδΙ θο(9θ οί ίίιβ Ιουογβηογ ίυίΐθδ; ογ 

.3 ίίιβ ηυιτιίΐΘΓ οί ρθΓβοηβ ίιβνίηρ 3η βνθΓβρθ ιηβδδ οί 75 
Ι<9, 311 ννθΒΓίηρ θίΐίΐθΓ ίηηΓηθΓδίοη δϋίίδ βηοΙ Ιίίβ]3θΙ<βΙδ ογ, ίη 
ίίΐβ 03δθ οί (Ιβνίί-ΙβυΠΟίίθΟί ΙίίθΓβίίδ, Ιίίβ)3θί<βΙδ, Ιίιβί 03η ί)θ 
δθβίβοΙ ννίίίι δυίίίοίβηί οοΓηίοΓί βηοΙ ίΐθβείΓΟΟΓη ννίίίιουί ίηίθΓ- 
ίθΓίη9 ννίίίι ίίΐθ ορθΓβΙίοη οί 3ηγ οί ίίιβ ΙίίθΓβίίδ θςυίρηΊθηί. 

4.2.4 Αοοθδδ ίηίο ίηίΐβίβίιΐθ ΙίίθΓβίίδ 

4.2.4.1 Αί Ιθβδί οηθ θηίΓβηοθ δίιβΙΙ Ιοθ ίίίίβοΙ ννίίίι 3 δθίτιί- 
γϊ 9ίοί ί)03ΓθΙίη9 Γ3ΓΠρ, οβρβίιΐθ οί δυρροΓίίηρ 3 ρθΓδοη 
ννθίρίιίηρ 100 Ι<9, ίο θηβίιΐθ ρθΓδοηδ ίο ΙοοβΓοΙ ίίιβ ΙίίθΓβίί 
ίΓοηι ίίιβ δθ3. Τίΐθ ί)03ΓςΙίη9 Γβηηρ δίιβΙΙ 5 θ δο βΓΓβηρθοΙ 3δ 
ίο ρΓθνβηί δΪ9ηίίίθ3ηί οΐθίΐβίίοη οί ίίιβ ΙίίθΓβίί ίί ίίιβ Γβηηρ ίδ 
οΙβιτιβρβοΙ. Ιη ίίιβ οβδθ οί 3 οΙβνίί-ΙβυηοίίθοΙ ΙίίθΓβίί ίΐ3νίη9 
ιπογθ ίίιβη οπθ θηίΓβηοθ, ίίιβ βοβΓοΙίηρ Γβηιρ δίιβΙΙ Ιοθ ίίίίβοΙ 
3ί ίίΐθ θηίΓβηοθ ορροδίίθ ίίιβ βοννβίηρ Ιίηθδ βηοΙ θγπ- 
ί)3Γΐ<3ίίθη ίβοίΐίίίθδ. 

4.2.4.2 ΕηίΓ3ηοθδ ηοί ρτονίοΙθοΙ ννίίίι 3 ΙοοβΓοΙίηρ Γβηιρ 
δίιβΙΙ ίΐ3νβ 3 ΙβοβΓθΙίηρ ΙβοΙοΙθΓ, ίίιβ Ιοννθδί δίθρ οί ννίιίοίι δίιβΙΙ 
ίΐθ δίΐυβίθθΐ ηοί Ιθδδ ίίιβη 0.4 γπ ΙοθΙονν ίίΐθ ΙίίθΓβίί’δ Ιί9ίιΐ 
ννβίθΓΐίηθ. 

4.2.4.3 ΤΙίθγθ δίιβΙΙ ί)θ ηΐθ3ηδ ίηδίεΐθ ίίΐθ ΙίίθΓβίί ίο 3δδίδί 
ρθΓδοηδ ίο ρυΙΙ ΙίΐθΓηδθΙνθδ ίηίο ίίΐθ ΙίίθΓβίί ίΓοηη ίίιβ ΙβοΙοΙθγ. 


4.2.5 δίβίιίΐίΐγ οί ίηίΐ3ί3ί)1θ ΙίίθΓβίίδ 

4.2.5.1 ΕνθΓγ ίηίΐ3ί3ί)1θ ΙίίθΓβίί δίιβΙΙ 6 θ δο οοηδίΓυοίθοΙ 
Ιίιβί, ννίιβη ίυΙΙγ ίηίΙβίθοΙ 3ηοΙ ίΐοβίίηρ ννίίίι ίίΐθ οβηοργ υρ- 
ρθΓΠΊΟδΐ, ίί ίδ δί3ί)1θ ίη 3 δθβννβγ. 

4.2.5.2Τίΐθδΐ3ίιίΙίΙγοίΙίΐθ ΙίίθΓβίί ννίιβη ίηίίΐθ ίηνθΓίθοΙ ρο- 
δίίίοη δίιβΙΙ 5 θ δυοίι Ιίιβί ίί οβη ί>θ Γί 9 ίιίβοΙ ίη 3 δθβννβγ βηοΙ ίη 
οβΙιύι ννβίθΓ ίιγ οηθ ρθΓδοη. 

4.2.5.3Τίΐθδί3ί)ίΙίΙγοίΙίΐθ ΙίίθΓθίί ννίΐθη ΙοθθΙθοΙ ννίίίι ίίδ ίυΙΙ 
οοηιρίθίτίθηΐ οί ρθΓδοηδ 3ηοΙ θρυίρηηθηΐ δίιβΙΙ Ιοθ δυοίι Ιίιβί 
ίί οβη ί>θ ΙοννοοΙ 3ί δρθθοΙδ οί υρ ίο 3 Κηοίδ ίη οβίηι ννβίθΓ. 

4.2.5.4 Τίΐθ ΙίίθΓβίί δίιβΙΙ ίΐθ ίίίίθοΙ ννίίίι ννβίθΓ ροοΙ<θΙδ οογπ- 
ρίγίηρ ννίίίι ίίΐθ ίοΙΙοννίηρ ΓθρυίΓθηίθηΙδ: 

.1 ίίΐθ νν3ίθΓ ροοΚθίδ δίιβΙΙ 5θοί3ίιί9ίιΙγνίδίί)ΙθοοΙουΓ; 

.2 ίίιβ οΐθδίρη δίιβΙΙ ί>θ δυοίι Ιίιβί ίίΐθ ροοΚθΐδ ίίΙΙ ίο 3ί Ιθβδί 
60% οί ΐίΐθΪΓ οβρβοίίγ ννίίίιίη 25 δ οί είθρίογηίθηΐ; 

.3 ίίΐθ ροοΚθίδ δίιβΙΙ ίιβνθ 3η 399 ^ 931 ® οβρβοίίγ οί 3ί 
Ιθβδί 220 I ίοΓ ΙίίθΓβίίδ υρίο 10 ρθΓδοηδ; 

.4 ίίΐθ Ρ0θ1<θίδ ίθΓ ΙίίθΓβίίδ ΟΘΓίίίίθΟί ίο 03ΓΓΥ ΠΠΟΓΘ ίίΐβη 10 
ρθΓδοηδ δίιβΙΙ ίιβνθ 3η 399ΓΘ9316 οβρβοίίγ οί ηοί Ιθδδ 1ίΐ3η 
20 Ν I ννίΐθΓθ Ν = ηυιηίΐθΓ οί ρθΓδοηδ οβγγιθοΙ; βηοΙ 

.5 ίίΐθ ροοΙ<θίδ δίιβΙΙ ί>θ ροδίίίοηθοΙ δγπΊΓηθίΓίοθΙΙγ τουηοΙ 
ίίΐθ οίΓουηιίθΓθηοθ οί ίίΐθ ΙίίθΓβίί. Μθβηδ δίιβΙΙ ί>θ ρτονίοίθοί ίο 
θηβίιΐθ 3 Ϊγ ίο ΓθβοΙίΙγ θδοβρθ ίΓοηι υηοΙθΓηθΒΐίι ίίΐθ ΙίίθΓβίΐ. 

4.2.6 ΟοηίβίηθΓδ ίοΓ ίηίΐβίβίιΐθ ΙίίθΓβίίδ 

4.2.6.1 Τίΐθ ΙίίθΓβίί δίιβΙΙ ί>θ ρβοΚθοΙ ίη β οοηίβίηθΓ Ιίιβί ίδ: 

.1 δο οοηδίΓυοίθοΙ βδ ίο ννίίίΐδίβηοΙ ίιβΓοΙ ννθβΓ υηοΙθΓ οοη- 

οΐίΐίοηδ θηοουηίθΓθοΙ βί δθβ; 

.2 οί δυίίίοίθηί ίηίΐθΓβηί Ιουογβηογ ννίΐθη ρβο!<θοΙ ννίίίι ίίΐθ Ιίί- 
θτβίί βηοΙ ίίδ θςυίρηίθηΐ, ίο ρυΙΙ ίίιβ ρβίηίθΓ ίΓοηη ννίίίιίη βηοΙ ίο 
ορθΓβΐθ ίίιβ ίηίΐβίίοη ηίθοίΊβηίδηι δίιουΙοΙ ίίΐθ δίιίρ δίηΙ<; βηοΙ 

.3 βδ ίβΓ βδ ρΓβοίίοβίιΙθ ννβίθΓΐί9ίιΙ, ΘΧΟθρί ίθΓ οΐΓβίη ίιοίθδ 
ίη ίίΐθ οοηίβίηθΓ ίοοίίοπη. 

4.2.6.2 Τίΐθ ΙίίθΓβίί δίιβΙΙ 5 θ ρβο!<θοΙ ίη ίίδ οοηίβίηθΓ ίη δυοίι 
3 ννβγ βδ ίΟ ΘΠδυΓΘ, βδ ίβΓ βδ ροδδίίιΐθ, Ιίιβί ίίΐθ ννβίθΓίιοΓηθ 
ΙίίθΓβίί ίηίΐβίθδ ίη βη υρη9ίιΙ ροδίίίοη οη ί>ΓθβΙ<ίη9 ίΓθθ ίΓοηι 
ίίδ οοηίβίηθΓ. 

4.2.6.3 Τίΐθ οοηίβίηθΓ δίιβΙΙ βθ γπ3γΙ<θοΙ ννίίίι: 

. 1 ΠΊβΚθΓ’δ ηβηΐθ ΟΓ ίΓβΟΐθ ΓΠ3Γ|<; 

.2 δθΓίβΙ ηυηιίΐθΓ; 

.3 ηβηΐθ οί βρρΓονίπ9 βυΙίιοΓίίγ βηοΙ ίίΐθ ηυηιίΐθΓ οί ρθΓ¬ 
δοηδ ίί ίδ ρθΓπηίΐΐθοΙ ίο οβΓΓγ; 

.4 30ΕΑ3; 

.5 ίγρθ οί θΐτίθΓρθηογ ρβο!< θηοΙοδθοΙ; 

.6 οΐβίθ ννίιβη Ιβδί δθΓνίοθοΙ; 

.7 Ιθηρίίι οί ρβίηίθΓ; 

.8 ιτιβχιηιυΐΎΐ ρθΓηηίΙΙθοΙ ίΐθί9ίιί οί δίοννβρθ βίιονθ ννβίθΓ- 
Ιίηθ (οίθροηοΐίηρ οη οίΓορ-ΙθδΙ ίΐθίρίιί 3ηοΙ ΙθΠ9ίίι οί ρβίηίθΓ); 
βηοΙ 

.9 Ιβυηοίιίηρ ίηδίΓυοίίοπδ. 

4.2.7 ΜβΓίυηρδ οη ίηίΐβίβίιΐθ ΙίίθΓβίίδ 

4.2.7.1 Τίΐθ ΙίίθΓβίί δίιβΙΙ ίΐθ ππ3γΙ<θοΙ ννίίίι: 

. 1 ηιβΚθΓ’δ ηβηΐθ ογ ίΓβοΙθ ΓηβΓΐ<; 

.2 δθτίβΙ ηυηιίΐθΓ; 

.3 οΐβίθ οί ηηβηυίβοΙυΓθ (ΓηοηΙίι βηοΙ γθβΓ); 

.4 ηβηηθ οί βρρΓονίη9 βυΙίιοΓίίγ; 

.5 ηβΓηθ βηό ρΙβοθ οί δθΓνίοίηρ δίβίίοη ννίΐθΓθ ίί ννβδ Ιβδί 
δθΓνίοθοΙ; βηοΙ 

.6 ηυηιίΐθΓ οί ρθΓδοηδ ίί ίδ ρθπτιίΙΙθοΙ ίο βοοοηηπιοοίβΐθ 
ονθΓ θβοίι θηίΓβηοθ ίη οίιβΓβοίθΓδ ηοί Ιθδδ ίίιβη 100 Γηπη ίη 
ίΐθίρίιί οί β οοίουτ οοηίΓβδίίηρ ννίίίι Ιίιβί οί ίίΐθ ΙίίθΓβίί. 
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4.2.7.2 ΡΓονίδίοη δίιβΙΙ 6 θ ιτιβοΐθ ϊογ ηηβΓίηηρ θβοίι ΙίίθΓβίΙ 
\Λ/ίίίΐ ίίΐθ Π3ΓΠΘ 3ΠθΙ ροΓί οί Γθς)Ι5ΐΓγ οΐ ίίΐθ βίΐϊρ Ιο ννίιίοίι ίί 15 
Ιο βθίίίίθοΙ, ίη δυοίι 3 ίοπη ίίιβί ίίΐθ δίιίρ ίοίθηΐίίΐοβίίοη οβη 6 θ 
οίιβηρβοΙ 313πγ Ιϊγπθ ννίίίιουί ορθηίπ^ ίίΐθ οοηίβίηθΓ. 

4.2.8 Οβνίί-ΙβυηοίίθοΙ ίηΐΐβίβίιΐθ ΙίίθΓβίίδ 

4.2.8.1 Ιη βοΐοϋίίοη Ιο οοιηρίγίηρ ννίίίι ΙΙίθ βίιονθ ΓθςυίΓθ- 
ιτίθηΐδ, 3 ΙίίθΓβίΙ ϊογ ϋδθ ννίίίι 3 η βρρΓονθοΙ Ιβυηοίιίπ 9 βρρίί- 
3 ποθ δίιβΙΙ, ννίΐθη βυβρθηοΙθοΙ ϊγοιύι ίίδ Ιίί 1 ίη 9 ίιοοΙ< ογ ίιποΙΙθ, 
ννίίίΐδίβηοΙ 3 ΙοβοΙ οΐ: 

. 1 4 ΐίΐτίθδ Ιΐΐθ ΠΊ355 ΟΪ ίίδ ίϋΙΙ ΟΟΙΎΐρΙθΓηθηί οί ΡΘΓ50Π5 3ΠθΙ 
θςυίριτίθηΐ, 3ΐ 3η βιτιίιίθηΐ ΙθηηρθΓβΙυΓθ βηοΙ β δίββίΙίζθοΙ Ιίί- 
ΘΓβίί ίθΙΤίρθΓβΙυΓΘ ΟΪ 20 ± 3°0 ννίΐΐΐ 311 ΓθΙίθί νβίνθδ ΙΠΟρθΓ- 
3 ΐίνθ; βηοΙ 

.2 1.1 ΐίΓτίθδ ΐΐΐθ ΓΠ 355 οί ίίδ ίυΙΙ οοΓηρΙοηίθηΙ οί ρθΓδοηδ 
βηοΙ θρυίρηίθηΐ 3 ί βη βιηίιίθηΐ ΙθΓηρθΓβίυΓθ βηοΙ 3 δίβίιΙ- 
ΠζθοΙ ΙίίθΓβίΙ ΐθηηρθΓβΙυΓθ οί-30°Ο ννίίίι 311 γθΝθϊ νβίνθδ ορ- 
ΘΓβίίνθ. 

4.2. 8 .2 ΒίρίοΙ οοηίβίηθΓδ ϊογ ΙίίθΓβίίδ ίο 5 θ ΙβυηοίίθοΙ ί>γ 3 
Ιβυηοίιίηςι βρρΙίβηοθ δίιβΙΙ ί>θ δο δθουΓθοΙ ίίιβί ίίΐθ οοηίβίηθΓ 
ΟΓ ρ3Γίδ οί ίί 3ΓΘ ρΓθνθΠίθΟί ΪΓΟΓΠ ίβΙΙίη9 ίηΙΟ ίίΐθ 5Θ3 ο)υΓίη 9 
βηοΙ βΐίθΓ ίηίΐ 3 ίίοη βηοΙ ΐ3υηοίιίη9 οίίίΐΘ οοηίβίηθοΙ ΙίΪΘΓ 3 Ϊί. 

4.2.9 ΑοΙοϋίίοηβΙ θςυίρΐΎίθηΙ ϊογ ίηίΐβίββΐθ ΙίίθΓβίίδ 

4.2.9.1 Ιη θοΙοΜίΙοη ίο ΙΙίθ θςυίρηίθηΐ ΓθςυίΓΘοΙ ί>γ ρβΓβ- 
9Γ3ρίι 4.1.5 θνθτγ ίηίΐβίβίιΐθ ΙίίθΓΒίί δίιβΙΙ 5θ ρΓονίοΙβοΙ ννίίίι: 

.1 οηθ ΓθρβΪΓ ουίίίί ϊογ Γβρ3ΪΓίη9 ρυηοίϋΓθδ ίη ίιυογβηογ 
οοηηρβΓίΓηθηΙδ; βηοΙ 

.2 οηθ ίορρίη 9 -υρ ρυηηρ ογ βθΙΙοννδ. 

4.2.9.2 Τίΐθ 1<ηίνθδ ΓθρυίΓθοΙ 6 γ ρβΓ39Γ3ρίι 4.1.5.1.2 δίιβΙΙ 
ί>θ 53Ϊθίγ 1<ηίνθδ, 3Π(ί ίίΐθ ίίη ορθηθΓδ βηοΙ δοίδδΟΓδ ΓθςυίΓΘοΙ 
ί>Υ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4.1.5.1.7 δίιβΙΙ ί)θ οί ίίΐθ 53Ϊθίγ ίγρθ. 

4.3 Βί9ίοΙ ΙίΐθΓ3Ϊΐ5 

4.3.1 ΒίρίοΙ Μϊθγ 3 Ϊϊ 5 5 ίΐ 3 ΐΙ οοΓηρΙγ ννίίίι ΙΙίθ ΓθςυίΓθΓΠθηίδ οΐ 
δθοΐίοη 4.1 βηοΙ, ίη βοΐοϋΐίοη. δίΐ 3 ΐΙ οοηηρίγ ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθ- 
ΓΠθηίδ οί ίίιίδ δθοίίοη. 

4.3.2 ΟοηδίΓυοΙίοη οΐ 0918 ΙίίθΓβίίδ 

4.3.2.1 ΤΙίθ ίιυογβηογ οΐ ίίΐθ ΙίίθΓ3ίί δίιβΙΙ βθ ρτονίοΙβοΙ ίιγ 
3ρρΓ0νθ(ί ίηίΐθΓθηίΙγ βυογβηί ΓΠ3ΐθΓί3ΐ ρΙβΟΘΟί 35 ΠΘ3Γ 35 
ροδδίβΐθ ίο ίίΐθ ρθΓΪρίΐθΓγ οί ίίΐθ ΙίίθΓβίΙ. ΤΙίθ ίιυογβηί ιύιβΙθ- 
ΠβΙ δίιβΙΙ ί)θ ΐΪΓΘ“ΓΘΪ3Γθΐ3ηΐ ΟΓ ί)θ ρΓΟίθΟίθΟί ίΐγβίίΓΘ-ΓθίβΓΟίβηΙ 

οονθππ9· 

4.3.2.2 ΤΙίθ ϊΙοογ οί ίίΐθ ΙίίθΓβίΙ δίιβΙΙ ρΓθνθηίίίΐθ ίη 9 Γθδδ οί 
ννβίθΓ βηοΙ δίιβΙΙ θίίθοίίνθίγ δυρροΓί ίίΐθ οοουρβηίδ ουί οί ΙΙίθ 
ννβίθΓ βηοΙ ίηδυΐβίθ ΙίΐθΓΠ ϊγογτι οοΙοΙ. 

4.3.3 03ΓΓγίΠ9 ΟβρβΟίίγ θί 39101 ΙίίθΓβίίδ 

ΤΙίθ ηυιηίιβΓ οί ρθΓδοηδ ννίιίοίι 3 ΙίίθΓβΐί δίιβΙΙ 5 θ ρθπτιίΙΙθοΙ 
ίο βοοοηίΓηοοΙβΙθ δίιβΙΙ 5 θ θςυβΙ ίο ίίΐθ ΙθδδθΓ οί: 

.1 ΙΙίθ 9 Γβ 3 ΐθδί ννίιοΐθ ηϋΓηόθΓ οίιίβίηθοΙ ίιγ οΙίνίοΙίη 9 ίιγ 
0.096 ίίΐθ νοίυηΐθ, ηΐθβδυΓθοΙ ίη ουίιίο ΓΠθίΓθδ οί ίίΐθ ίιυογ- 
βηογ ιτιβίθηβΙ ΓηυΙίίρΙίθοΙ ίιγ 3 ίβοίοΓ οί 1 Γηίηυδ ίίΐθ δρθοίίίο 
9Γ3νίίγ οί ίίιβί ΓΠ3ΐθΓί3ΐ; ΟΓ 

.2 ΙΙίθ 9 Γβ 3 ΐθδΙ ννίιοΐθ πϋΓηόθΓ οίιίβίηθοΙ ίιγ εϋνίςΙΙη 9 ίιγ 
0.372 ίίΐθ ίιοπζοηίβΙ ΟΓΟδδ-δθοίίοηβΙ 3 ΓΘ 3 οί ίίΐθ ΪΙοογ οΐ ΙΙίθ 
Ι ίίθΓΒίί ΓΠΘ35ϋΓθθΙ ίη δρυβΓΘ ΓΠθίΓθδ; ΟΓ 

.3 ΙΙίθ ηυΓτιϋθΓ οί ρθΓδοηδ ίΐ3νίη9 3 η βνθΓβρβ ηΐθδδ οΐ 75 
Ι<9,311 ννθ3Γίη9 ίΓηηηθΓδίοη δϋίίδ βηεΙ Ιίΐθ]3θΙ<θΐ5,1ίΐ3ί οβη 5 θ 
5θ3ΐθ(ί ννίίίι δυίίίοίθηί οοΓηΐοΓί 3ηοΙ ίΐθ3(ίΓ00Γη ννίΐίιουί ίηΐθΓ- 
ίθΓίη9 ννίίίι ίίΐθ ορθΓθίίοη οί βηγ οί ίίΐθ ΙίίθΓβίί’δ θςυίρΓηθηί. 

4.3.4 Αοοθδδ ίηίο Γί9ί<1 ΙίίθΓθΐίδ 

4.3.4.1 Αί Ιθ 3 δί οηθ θηίΓβηοθ δίιβΙΙ 5θ ίίΙΙθθΙ ννίίίι 3 Γί9ί<1 
5θ3Γθϋη9 Γ 3 Γηρ ίο θπ 35 Ιθ ρθΓδοηδ ίο 5 ο 3 γοΙ ίίΐθ ΙίίθΓβίΙ ϊγογγι 


ΐίΐθ 5Θ3. Ιηίίΐθ035θ ΟΪ3θΐ3νίΙ-ΐ3υηθίΐθ(ί ΙίίθΓθίί ίΐ3νίη9 ΙΎΙΟΓΘ 
Ιίιβη οηθ θηΐΓβηοθ, ίίΐθ ί>θ3Γθϋη9 Γ3Γηρ δίιβΙΙ 5θ ίίΐίθοί 3ί ίίΐθ 
θηίΓβηοθ ορροδίίθ ίο ΙΙίθ 5οννδίη9 ΆΓ\ά θΓηϋβΓΚβίίοη ίβοίΐί- 
ίίθδ. 

4.3.4. 2 ΕηίΓ3ποθδ ηοί ρΓονίοΙθθΙ ννίίίι 3 5θ3Γθϋη9 Γ3Γηρ 
δίιβΙΙ ίιβνθ 3 όοβΓθϋηρ ΙβθΙοΙθγ, ΙΙίθ Ιοννθδί δίθρ οί ννίιίοίι δίιβΙΙ 
5 θ δίίυβίθοΙ ηοί Ιθδδ Ιίιβη 0.4 ηι 5θΙονν ίίΐθ ΙίίθΓβίίδ Ι^ίιί 
ννβίθΓΐίηθ. 

4.3.4.3 ΤίΐθΓθ δίιβΙΙ 5θ ΓΠθβηδ ίηδίοΐθ ίίΐθ ΙίίθΓβίΙ ίο βδδίδί 
ρθΓδοηδ ίο ρυΙΙ ΙίίθηΐδθΙνθδ ίηίο ίίΐθ ΙίίθΓβΐί ϊγογτί ίίΐθ ΙβοΙοΙθΓ. 

4.3.5 3ΐβ5ΝίΙγ οί ΓΪ9ίοΙ ΙίίβΓβίίδ 

4.3.5.1 υηΐθδδ ίίΐθ ΙίίθΓβίΙ ίδ οβρβ5Ιθ οί ορθΓβίίπ9 δβίθΙγ 
ννίιίοίΐθνθΓ ννβγ υρ ίί ίδ ίΙοβΙίπ9, ίίδ 5ΐΓθη9ίίι 3ηοΙ δίβόίΐίίγ 
δίιβΙΙ 5 θ βυοίι ίίιβί ίί ίδ θίίίΐθΓ 5θΙί-Γί9ίιίίη9 ογ οβη 6 θ ΓθβοΙίΙγ 
Γί9ίιίθοΙ ίη β δθβννβγ βηοΙ ίη οβίηι ννβίθΓ 5γ οηθ ρθΓβοη. 

4.3.5. 2 Τίΐθ δΙβίιίΠΙγ οΐ β ΙίίθΓβΐί ννίΐθη ΙοβοΙθοΙ ννίίίι ίίδ ίυΙΙ 
οοΓηρΙθΓΠθηί οΐ ρθΓδοηδ βηοΙ θςυίρηίθηΐ δίιβΙΙ 5 θ βυοίι ίίιβί 
ίί οβη ί>θ ΙοννθοΙ βί βρθθοίδ οΐ υρ ίο 3 Κηοίδ ίη οβίηι ννβίθΓ. 

4.3.6 ΜβΓΚίηρβ οη Π9ίοΙ ΙίίθΓβίίβ 

Τίΐθ ΙίίθΓβίΙ δίιβΙΙ ί>θ γπ3γΙ<θοΙ ννίίίι: 

.1 ηβηΐθ βηοΙ ροΓί οί ΓθρίδίΓγ οί ίίΐθ δίιίρ ίο ννίιίοίι ίί ί>θ- 
Ιοηρβ; 

.2 ΓηβΙ<θΓ5 ηβΓηθ ογ ίΓβοΙθ ηΐ3Γΐ<; 

.3 δθτίβΙ ηυιηίΐθΓ; 

.4 ηβηΐθ οί βρρΓονίπ9 βυΐίιοπίγ; 

.5 ηυηιίΐθΓ οί ρθΓδοηδ ίί ίδ ρθπτιίΙΙθοΙ ίο βοοοΓηηηοοΙβΙθ 
ονθΓ θβοίι θηίΓβηοθ ίη οίιβΓβοίθΓδ ηοί Ιθδδ Ιίιβη 100 ιύιγπ ίη 
ίΐθί9ίιΐ οί β οοΙουΓ οοηΐΓ35ίίη9 ννίίίι ίίιβί οί ίίΐθ ΙίίθΓβίΙ; 

.6 501Α5; 

.7 ίγρθ οί θΓΠθΓ 9 θηογ ρβο!< βηοΙοδθοΙ; 

.8 ΙθΠ9ίίι οί ρβίηίθΓ; 

.9 ΓηβχίΓηυπΊ ρθΓΓπίίίθοΙ ίΐθί9ίιί οί 5ίοννβ9β β5ονβ ννβίθΓ- 
Ιίηθ (οΐΓορ-ίθδί ίΐθί 9 ίιί); Άηά 

.10 Ιβυηοίιίη9 ίπδίΓυοίίοηδ. 

4.3.7 Οβνίί-ΙβυηοίίθοΙ πρίοΙ ΙίίθΓβίίδ 

Ιη βοΐοΐίΐίοη ίο ίίΐθ β5ονθ ΓθςυίΓθΓΠθηίδ, β Γ^ίοΙ ΙίίθΓβίΙ ϊογ 
υβθ ννίίίι βη βρρΓονθοΙ Ιβυηοίιίηρ βρρΙίβηοθ δίιβΙΙ, ννίΐθη 
δυβρθηοΙθοΙ ϊγοπί ίίδ Ιίΐίίη9 ίιοοΚ ογ ίιποΙΙθ, ννίίίΐδίβηοΙ β ΙοβοΙ 
οΐ 4 ΐϊιτίθδ ίίΐθ γπ 355 οί ίίδ ίυΙΙ οοΓηρΙθΓΠθηί οί ρβΓβοηβ βηοΙ 
θρυΐρηίθηΐ. 

4.4 ΟθηθΓβΙ ΓθςυίΓθηίθηΙδΐοΓ ΙίίθίιοβΙδ 

4.4.1 ΟοηδίΓυοΙίοη οίϋίθϋοβίδ 

4.4.1.1 ΑΙΙ ΙίίθίιοβΙδ δίιβΙΙ 6θ ρΓορθΓΐγ οοηδίΓυοίθοΙ βηοΙ 
δίιβΙΙ 5 θ ογ βυοίι ϊογγπ βηοΙ ρΓοροΓΐίοηδ ίίιβί ίίΐθγ ίιβνθ βηιρίθ 
δίβϋίΐίίγ ίη β δθβννβγ βηοΙ δυίίίοίθηί ΪΓθθίιοβΓοΙ ννίιβη ΙοβοΙθοΙ 
ννίίίι ΙΙίθϊγ ίυΙΙ οοΓηρΙθΓΠθηί οί ρθΓδοηδ βηοΙ θςυίρηίθηΐ. ΑΙΙ 
ΙίίθίιοβΙδ δίιβΙΙ ίιβνθ π9ίοΙ ίιυΙΙδ βηοΙ δίιβΙΙ 5 θ οβρβ5Ιθ οί ηΊβίη- 
Ιβίηίη9 ροδίίίνθ δίβίοΜίΙγ ννίΐθη ίη βη υρπ9ίιί ροδίίίοη ίη οβίππ 
ννβίθΓ βηοΙ ΙοβοΙθοΙ ννίίίι ΙίΐθίΓίυΙΙ οοΓηρΙθΓΠθηί οί ρθΓδοηδ βηοΙ 
θρυίρηίθηΐ βηοΙ ίιοΙθοΙ ίη βηγοηβ Ιοοβίίοη ίίθΙοννΙΙ ίθ ννβίθΓ- 
Ιίηθ, βδβυΓηίηρ ηο Ιθδδ οί 5υογβηογ πηβΙθΓίβΙ βηοΙ ηο οίίΐθΓ 
οΙβΓηβ9θ. 

4.4.1 .2 Εβοίι Ιίίθ5οβί δίιβΙΙ 5θ ΐίΐίθοί ννίίίι β οθΓίίίίοβίθ οί βρ- 
ρτονβΙ, θηοΙοΓδθοΙ ί»γίίΐθ ΑοΙπΊίηίδίΓβΙίοη, οοηίβίηίη9 βίΐθβδί 
ίίΐθίοΙΙοννίη 9 ίίθηηδ: 

- ΓηβηυίβοΙυΓθΓ’δ ηβηΐθ βηοΙ βοΐοίτθδβ; 

- Ιίίθβοβί γποοΙθΙ βηοΙ δθΓίβΙ ηυηιίΐθΓ; 

- Γηοηίίι βηοΙ γθβΓ οΐ ΓπβηυίβοίυΓθ; 

- ηυηιίΐθΓ οί ρθΓδοηδ ίίΐθ ΠίθίιοβΙ ίδ βρρΓονθοΙ ίο οβΓΓγ; βηοΙ 
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- ίίΐθ 3ρρΓον3ΐ ίηίοητίΒΐίοπ ΓθςυίΓθοΙ υηοΙθΓ ρ3Γ39ορίι 
1.2.2.9. 

Τίΐθ ΟΘΓΐίίγίηρ ΟΓ93ΠΪΖ3ΪΪΟΠ 3ίΐ3ίί ρΓΟνίεΐΘ ίίΐθ Ιίίθί)03ί ννίίίι 
3 ΟΘΓΐίίίθ3ίθ Οί 3ρρΓ0ν3ΐ \Λ/ίΐίθίΐ, ΙΠ 3(1(1ίΙίθη 10 ίίΐθ 3ί)0νθ 
ΪΪΘΓΤ15 5ρθθίίίθ5: 

- ηυηηί)θΓ οί ίίΐθ οθΓίίίίοβίθ οί 3ρρΓον3ΐ; 

- ιτΐ3ΐθΠ3ΐ οί ίιυΙΙ οοηβίΓυοίίοη, ίη 5υοίι (ΙθΙβΝ 33 ίο θπβιιγθ 
Ι ίΐ3ί 003ΐρ3ίίί>ίΙίίγ ργο5Ιθιτι 3 ίη Γθρ3ΪΓ 5ίιουί(1 ηοί οοοογ; 

- ίοΐβΐ 31333 ίυΙΙγ θςυίρρθοΙ 3ηοΙ ίυΙΙγ ητοηηβο!; βηοΙ 

- 5ί3ΐθπηΘηί οί 3ρρΓον3ί 33 ίο 3θθ1ίοη3 4.5.4.6.4.7.4.8 ογ 4.9. 

4.4.1.3 ΑΙΙ Ιίίθ5θ3ΐ3 βίιβΙΙ ί>θ οί 3ϋίίίοίθηί 5ΐΓθη9ίίι ίο: 

. 1 θπβΙοΙθ ίίΐθ3ΐ ίο βθ 33ίθΙγ ΙβυηοίίθοΙ ίηίο ίίΐθ \λ/31θγ ννίΐθη 
ΙοβοΙθοΙ ννίίίι ίίΐθίτ ίυΙΙ οοηιρΙθΓηθηΙ οί ρθΓ5οη5 βηό θςυίρ- 
Γτίθηί; 3ηοΙ 

.2 5θ οβρββΐθ οί ίοβίη9 ΙβυηοίίθοΙ 3ηοΙ Ιοιλ/θοΙ ννίΐθη ίίΐθ 
3ίΐίρ 13 3Ι3ί<ίη9 ίΐθ3θΙνν3γ 3ί 3 5ρθθ(1 Οί 5 ί<Π0ί3 ίη 03131 \Λ/3ίΘΓ. 

4.4.1.4 ΗυΙί3 3Π(1 ΓίρίοΙ οονθΓ5 3ίΐ3ίΙ ί)θ ίίΓθ-Γθΐ3Γ(ΐ3ηΙ ογ 
ηοη-οο3ΐ6υ5ίίβΙθ. 

4.4.1.5 8θ3ίίη9 3ίΐ3ίΙ ί>θ ρΓονίοΙθοί οη Ιίινν3Γΐ5 ί>θηοίΐθ5 ογ 
ίίΧΘ(1 0ίΐ3ΙΓ3 ννίΐίοίΐ 3ΓΘ ΟΟΠ3ίΓυθίθ(1 30 33 10 ί)θ 03ρ3ί)Ιθ Οί 
3ϋρροΓίίη9: 

. 1 3 5ΐ3ΐϊο Ιθ3(1 θςυίνβίΘηί ίο ίίΐθ ηυπΊίΐθΓ οί ρθΓ3οη3 θ3θίι 
ννθί9ίΐίΠ9 1 00 ί<9 ίθΓ ννίΐίοίΐ 3Ρ30Θ3 3ΓΘ ρΓ0νί(1θ(ί ίη ΟΟΓηρΙί- 
3Π0Θ ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθΓΠθηίβ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 4.4.2.2.2; 

.2 3 Ιθ3ςΙ οί 100 ί<9 ίη βηγ 5ίη9ΐθ 5θ3ί Ιοοβίίοη ννίΐθη 3 
Ιίίθβθ3ί ίο ί>θ ί3υηοίΐθο) ί>γ ί3ΐί3 ί3 (ΐΓορρθοΙ ίηίο ίίΐθ ννβίθΓ 
ΪΓ031 3 ίΐθίρίΐί οί 3ί Ιθ33ί 3 31; 3Π(1 

.3 3 Ιθ3(1 οί 100 ί<9 ίη 3ηγ βίηρίθ 3θ3ί Ιοο3ίίοη ννίΐθη 3 ϊγθθ- 
ίθίί Ιίίθί)03ΐ 13 Ιβυηοίίθοί ΪΓΟΓΠ 3 ίΐθί9ίΐί οί 3ί Ιθ33ί 1.3 1ί31θ3 ΪΪ8 
ίΓΘΘ-ί3ίΙ 06Γίίίίθ3ίίθη ίΐθί9ίΐί. 

4.4.1.6 Εχοθρί ίοΓ ΪΓΘΘ-ί3ίI Μίβί303ΐ3, Θ30ίΐ Ιίίθ5θ3ί ίο ί)θ 
ΐ3ϋηθίΐθ(ί 5γ ί3ΐί3 3ίΐ3ίί ί)θ οί 5ϋίίίθίθηί βΐΓΘηρίίΐ ίο ννίίίι- 
8ΐ3Π(1 3 Ιθ3(1, ννίίίΐΟϋί ΓΘ5Ι(1υ3ΐ ΟίθίΙβΟΐίΟΠ οη ΓΘΓΠΟνβί οί 
ΐίΐ3ΐ Ιθ3θΙ: 

. 1 ίη ΙίΐΘ 033Θ οί ί)03ΐ5 ΙΛ/ίίίΐ ΓΠθίβί ίΐϋΙί3, 1.25 ΪΪ31Θ3 ίίΐθ Ιθΐ3ί 
31333 οί ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ \Λ/ίΐΘΠ Ιθ3(1θ(1 ΙΛ/ίίίΐ ίί3 ίϋΙΙ 003ΐρίθ31θηί 
οί ΡΘΓ30Π3 βηοΙ θςυίρΓΠθηί; ογ 

.2 ίη ίίΐθ 033Θ οί ΟίίΐθΓ ί)03Ϊ8, 1\Λ/ίθθ ίίΐθ Ιθΐ3ί 31333 Οί ίίΐθ 
Ιίίθβθ3ΐ ννίΐθη ΙοβοΙθοΙ ννίίίι ίί3 ίυίί οο3ΐρΙθ3ΐθηί οί ρθΓ3οη3 
3Π(1 θςυίρΓΠΘηί. 

4.4.1.7 ΕχΟθρί ίθΓ ΪΓΘΘ-ί3ίί Ιίίθί)03ΐ5, Θ30ίΐ ΙίίθίϊΟθί ίο ί)θ 
ΙβυηοίίθοΙ ί>γ ί3ΐί3. 3ίΐ3ΐί 6 θ οί 3ϋίίίοίθηί ΒΐΓθηρίίι ίο ννίίίι- 
3ί3ηθί, ννίΐθΠ Ιθ3(1θ(1 ννίίίι ίί3 ίϋΙΙ 003ΐρίθ31θηί οί ΡΘΓ30Π3 
3ηςΙ θςυίρηΊθηΙ βηοΙ ννίίίι, ννίΐθΓθ 3ρρΙίθ3ί)Ιθ, 5Κ31Θ5 ογ ίθηοΙ- 
ΘΓ3 ίη ρθ3ίίίθη, 3 ΐ3ίθΓ3ί ί3ΐρ30ί 393ίΠ5ΐίίΐθ 3ίΐίρ’3 5ί(Ιθ 3ί 3Π 
ίηηρβοΐ νθίοοίίγ οί 3ί Ιθ33ί 3.5 γπ/ 3 βηοΙ 3ί30 3 είτορ ίηίο ίίΐθ 
ννβίΘΓ ίΓ031 3 ίΐθίρίΐί θί 3ί ΐΘ33ί 3 31. 

4.4.1.8 Τίΐθ νθΓίίοβί είί3ΐ3ηοθ Βθΐννθθη ίίΐθ ϊΙοογ 3υΓΪ30θ 
3ηοΙ ίίΐθ ίηίθΓίοΓ οί ίίΐθ θηοΙοβυΓθ ογ Ο3ηοργ ονθΓ 50% οί ίίΐθ 

ίίΟΟΓ 3ΓΘ3 3ίΐ3ΐί βθ! 

. 1 ηοί Ιθ88 1ίΐ3η 1.3 Γη ίθΓ 3 ΜίθΕ>03ί ρθΓΠΓΐίΙΙθΟί ίο 300031- 
ΓποείθΙθ ηίηθ ρθΓ3οη3 ογ Ιθ55; 

.2 ηοί Ιθ33 1ίΐ3η 1.7 31 ίθΓ 3 Ιίίθί>03ί ρθΓΓηίΙΙθΟί ίο 300031- 
310θΐ3ΐθ 24 ΡΘΓ50Π3 ΟΓ ΓΠΟΓβ; 3Π(ί 

.3 ηοί Ιθ351ίΐ3η ΐίΐθ οίίΒίβηοθ 33 (ΙθίθΓΓηίηθοΙ 5γ Ιιπθβγ ίη- 
ΙθΓροΙθίίοη Ιοθίννθθη 1.3 3ΐ βηοΙ 1.7 3ΐ ϊογ 3 Ιίίθί)03ί ρθΓ- 
πίϊΙϊθοΙ ίο 3000ΓηηηοοΙ3ΐθ Βθίννθθη ηίηθ 3ηοΙ 24 ρθΓ5οη3. 

4.4.2 ΟβΓΓγίηρ 03ρ30Ϊΐγ οί Ιίίθί)03ί5 

4.4.2.1 Νο Ιίίθί)03ΐ 3ίΐ3ΐί ί)θ 3ρρΓ0νθ(1 ίο 300031310(ΐ3ΐθ 
310Γθίίΐ3η 150 ΡΘΓ30Π3. 

4.4.2.2 Τίΐθ ΠϋΓηίΟΘΓ οί ΡΘΓ30Π3 ννίΐίοίΐ 3 Ιίίθί)03ΐ ίο ί)θ 


ΐ3ϋηθίΐθ(1 Ιογ ί3ΐί3 3ίΐ3ίΙ 5θ ρθΓΓηίΙΙθΟί ίο 300031310(ΐ3ΐθ 3ίΐ3ίί 
ί>θ θρυβΙ ίο ίίΐθ ΙΘ55ΘΓ οί: 

.1 ίίΐθ ηυηΐΙΟΘΓ οί ΡΘΓ30Π5 ίΐ3νίη9 3Π 3νθΓ39θ 31333 οί 75 
ί<9, 311 ννθΒΓίηρ Ιίίθ]3θΚθί3, 1ίΐ3ί 03Π ί)θ 5θ3ίθ(1 ίη 3 Π0Γ313Ι 
ρο3ίίίοη ννίίίιουί ίηίθΓίθΓίπ9 ννίίίι ίίΐθ 3ΐθ3Π3 οί ρΓορυΐ3ίοη ογ 
ίίιβ ορθΓΒίίοη οί βηγοίίίΐθ ΙίίθίοοΒί’β θςυίρΓΠΘηί; ογ 

.2 ίίιβ ηυΓπίοΘΓ οί 5ρ30θ3 ΙίιβΙ 03η 5θ ρΓονίοΙθοί οη ίίιβ 
3Θ3ΪΪΠ9 3ΓΓ3Π9θ31θηί3 ίη 3000Γ(ΐ3ηθθ ννίίίΐ ίί9ϋΓΘ 1. Τίΐθ 
3ίΐ3ρθ3 313γ βθ ΟνθΓίβρρθΟί 33 3ίΐθννη, ρΓΟνίοίθΟί ίθθίΓΘ3Ϊ8 
3ΓΘ ΐίΐΙθΟί ΆΓ\ά ΙίΐθΓΘ 13 3ϋίίίθίθΠΐ Γ0031 ίθΓ Ιθρβ 3Πθί ίίΐθ νθΓίί- 
03ί 5θρ3Γ3ίίοη ΙοθΙννθθη ίίΐθ υρρθΓ βηοί ΙοννβΓ 3θ3ί ί3 ηοί Ιθ35 
Ιίιβη 350 3131. 





4.4.2.3 Εβοίι 3θ3ίίη9 ρο3ίίίοη 3ίΐ3ίΙ 5θ οΙθβΓίγ ίηοίίθ3ΐθ(1 ίη 

ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ. 

4.4.3 Αοοθ 33 ίηίο Ιίίθ5θ3ΐ3 

4.4.3.1 ΕνθΓγ Ρ333ΘΠ9ΘΓ 3ίΐίρ Ιίίθί)03ΐ 3ίΐ3ίΙ βθ 30 3Γ- 
ΓΒηρβΟί 1ίΐ3ί ίί 03η 5θ Γ3ρί(11γ Ιθ03Γ(1θθΙ 6γ ίί3 ίυίί ΟΟΓηρΙβ- 
ΓΠθηί οί ΡΘΓ30Π3. ΒβρίοΙ (1ί3θ3ΐΐ33Γΐ<3ΐίθη 3ίΐ3ίΙ 3ί50 5θ ρ03- 
3ί51θ. 

4.4.3.2 ΕνθΓγ 03Γ90 3ίΐίρ ΙίίθίΟΟΒί 5ίΐ3ίΙ βθ 30 3ΓΓ3Π9βθί 
Ιίΐ3ί ίί 03η 6 θ 5ο3Γ(1θοΙ ϊογ ίί5 ίυίί οοΓηρΙθΓΠθηΙ οί ρθΓ3οη3 ίη 
ηοί 31 ογθ Ιίιβη 3 Γηίη ίΓοηη ίίΐθ Ιιγτιθ ίίιβ ίηβίΓυοίίοη ίο ΙοοβγοΙ 
13 ρίνθη. ΒβρίοΙ 0ΐί5θ3ΐβ3Γΐ<3ΐίθη 3ίΐ3ΐί 3130 5θ ρ053Ϊί)Ιθ. 

4.4.3.3 ϋίθί)03ΐ8 3ίΐ3ΐί ίΐ3νθ 3 5θ3ΓθΙίη9 ΙβοίοΙθΓ ΐίΐ3ΐ 03η 5θ 
ϋ3θ(13ΐ 3ηγ 5θ3Γθίίη9 θηίΓβηοθ οί ίίιβ Ιίίθβθ3ΐ ίο θηβΙοίθ ρθΓ- 
30Π3 ίη ίίιβ ννβίθΓ ίο ί)03Γ(1 ίίιβ ΙίίθΙοοβΙ. Τίΐβ Ιθννθ3ί 5ΐθρ οί 
ίίΐθ ΙβοΙοΙθγ 3ίΐ3ίΙ 56 ηοί Ιθ33 Ιίιβη 0.4 ηη Ιοθίονν ίίιβ Ιίίβίοο3ί’3 
Ιίρίιί ννΒίθΓίίηθ. 

4.4.3.4 Τίΐθ Ιίίθί)03ΐ 5ίΐ3ίΙ ί)θ 30 βΓΓβηρθΟί 1ίΐ3ί ίΐθίρίθ33 
ρθορίθ 03η ί)θ ίοΓουρίιί οη ΙοοβγοΙ θίίίΐθΓ ίΓοηι ίίΐθ 3Θ3 ογ οη 
3ΪΓΘΐθίΐθΓ3. 

4.4.3.5 ΑΙΙ 3ϋΓί30Θ3 οη ννίΐίοίΐ ΡΘΓ30Π3 Γηίρίΐί νν3ίΙ< 5ίΐ3ΐί 
ίΐ3νθ 3 ηοη-3ΐ<ί(1 ίίηίδίι. 

4.4.4 1ίίθί)03ΐ 1ουογ3πογ 

ΑΙΙ Ιίίθί)03ί3 βίιβΙΙ ίΐ3νθ ίηίΐθΓθηΙ ί)υογ3ηογ ΟΓ 3ίΐ3ΐΙ ί)θ 
ίίίίθοΙ ννίίίι ίηίΐθΓθηίΙγ Ιουογβηί 3ΐ3ίθΓί3ί ννίιίοίι 3ίΐ3ίΙ ηοί ί)θ 
3(1νθΓ8θΙγ 3ίίθθίθ(1 5γ 5θ3\Λ/3ΐθΓ, Οίί ΟΓ Οίί ρΓΟ(1θθΐ3, 3ϋίίί- 
οίβηί ίο ίΙθ3ί ίίΐθ Ιίίθί)03ί ννίίίι 311 ίί3 θρυίρηίθηΐ οη ΙοοβγοΙ 
ννίΐθη ίΐοοοίθοί 3ηοΙ ορθή ίο ίίΐθ 3Θ3. ΑοΙοΝΙίοηθΙ ίηίΐθΓθηίίγ 
Ιουογβηί 3ΐ3ίθΓί3ΐ, θςυβΙ ίο 280 Ν οί βυογβηΐ ίοΓΟθ ρθΓ ρθΓ- 
30η 3ίΐ3ΐί ί)θ ΡΓονίοΙθοί ίθΓ ίίΐθ Πϋ3ΐί)ΘΓ οί ΡΘΓ30Π3 ίίΐθ 
Ιίίθί)03ΐ 13 ΡθΓΓηίΙΙθΟί ίο 300031310(13ΐθ. Βϋθγ3Πί 313ίθΓΪ3ΐ 
υηΙθ35 ίη 3(1(1ίΙίοη ίο ίίιβί ΓθρυίΓθοΙ 3ί)ονθ, 3ίΐ3ίί ηοί ί)θ ίη- 
3ί3ΐίθ(1 θχΙθγπβΙ Ιο ίίΐθ ίιυΙΙ οί ίίΐθ Ιίίθί)03ί. 
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4.4.5 ϋίβ5θ3ΐ ίΓββ5θ3Γ(1 3ΠθΙ 5ΐ35ίΙίίγ 

4.4.5.1 ΑΙΙ Νίβ5θ3ί5 35311 56 3ί351β 3Π5 53νβ 3 ρ03Ϊΐΐνθ 
ΟΜ νβΐυβ νν5βη ΙοβοΙβοΙ ννίί5 50% ογ 15β ηυΓπ5βΓ οί ρβΓβοηβ 
15β Ιίίβ5θ3ί 13 ρβΓΓπίίίβοΙ Ιο βοοοΓπιποοΙβΙβ ίη 15βίΓ ηοητηβΙ 
ρθ3ίίίθΠ3 Ιο ΟΙΊΘ 3ΪςΙθ οί 15β ΟΘΠΐΓΘΐίηθ. 

4.4.5.2 υηοΙθΓ 15β οοηοΝΙίοη οί ΙοβοΝηρ ίη ρβΓ39Γ3ρ5 
4.4.5.1: 

.1 θ3θίι Ιίίθ5θ3ί ννί15 3ίςΙθ ορθηίης)5 ηβ3Γ 15β ρυηννβΐΘ 
3ίΐ3ΐΙ ίΐ3νθ 3 ίΓ6β5θ3ΓθΙ, ΓΤ1Θ33ϋΓθθΙ ίΓΟΓΠ ίίΐθ \Λ/3ί6Γΐίηβ 10 15β 
Ιοννθ8ΐ ορθηίης ΙίίΓουςίι νν5ίο5 ίίΐθ Ιίίβ5θ3ί ηη3γ 5 θοογτιθ 
ίΙοοοΙβοΙ, οί 3ί Ιθ33ΐ 1.5% οίίίΐθ Ιίίθ5θ3ί’3 Ιθηςίίι ογ 100 γπγπ 
ννίΐίοίΐθνΘΓ 13 9ΓΘ3ΪΘΓ; 3Π(1 

.2 θβοίι Ιίίθ5θ3ί ννίί5ουί 8156 ορβηίη95 ηθ3Γ ίίΐθ ρυηννβΐθ 
3ίΐ3ΐΙ ηοί θχοθθοΙ 3η 3ης|1θ οί ίΐθθΙ οί 20° βηοΙ 35311 53νβ 3 
ίΓ6β5θ3Γ(1 ΓΤΙΘ33ϋΓΘ(1 ίΓΟΓΠ ίίΐθ ννβίβΓίίηβ ίο ίίΐθ Ιοννθ3ΐ ορθη- 
ΪΠ 9 ΙίίΓουρΟ ννίιίοίι ίίΐθ Ιίίβ5θ3ί ηη3γ 5 θοογπθ ίΙοοοΙβοΙ οί 3ί 
Ιθ33ΐ 1.5% οί ίίΐθ Νίβ5θ3ί’5 ΐΘΠ^Ιίΐ ΟΓ100 ΓΠΓΠ ννΟίοίΐβνθΓ 13 
9ΓΘ3ΪΘΓ. 

4.4.6 Ι_ίίθ5θ3ί ρΓορυΐ3ίοη 

4.4.6.1 ΕνβΓγ Ιίίβ5θ3ί 35311 5β ροννβΓβο) 5γ 3 οοΓηρΓθ33ίοη 
ί 9 πίίίοη θη 9 ίηθ. Νο ΘΠ 9 ίηθ 3ίΐ3ΐΙ 5β υββοΙ ίοΓ 3ηγ Ιίίβ5θ3ί ίί 
ίί5ίιίθΙ ίΐ333ίΐ33ίιροίηί οί43°ΟθΓΐθ33 (οΙοβθοΙ ουρίββί). 

4.4.6.2 Τ5β θΠ9ίηθ 35311 5β ρτονίείθοΙ ννίί5 βίί5βΓ 3 ΓΠβη- 
υ31 3Ϊ3ΓΪΪΠ9 3γ3ΐθΓΠ, ΟΓ 3 ρθ\Λ/ΘΓ 3ί3ΓίίΠ9 3γ3ί6ΓΠ ννϊίΐπ 1\Λ/0 
ίηοίβρβηοίβηΐ γθο53Γ9Θ35Ι6 θπθγ 9Υ 5ουΓ0β5. Αηγ ηβο- 
Θ533ΓΥ 3Ϊ3ΓΪΪΠ9 3ΐ58 35311 3130 5β ρΓονίοΙβοΙ. Τίΐθ ΘΠ 9 ίηθ 

3Ϊ3ΓΪΪη9 3γ3ίθΓΠ3 3Π(1 3ΐ3ΓίίΠ9 3158 35311 3ί3Γί ίίΐθ ΘΠ9ίηθ 3ί 

3η 3Γπ5ίβηί ίθΓηρθΓΒίυΓθ οί -15°0 ννίί5ίη 2 ηηίη οί οοηη- 
ΓΠθηοίη9 15β 3ί3Γί ρΓΟΟΘοΙυΓθ υηΙθ33, ίη 15β ορίηίοη οί 15β 
ΑοίΓηίηί3ίΓ3ΐίοη 53νίη9 γθ93γ 5 ίο ίίιβ ρβΓίίουΙβΓ νογ39θ3 ίη 
νν5ίο5 ίίΐθ 3θίρ 03ΓΓγίη9 15β Ιίίθβθ3ΐ 13 οοηβίβηίΐγ 6Π- 
939Θ0Ι, 3 (ΙίίίθΓθηΙ ίθΓηρθΓ3ίυΓ6 18 3ρρΓ0ρΠ3ίβ. Τίΐθ 5Ϊ3Γ- 
Ιίη9 5γ3ίθΓΠ3 3ίΐ3ίΙ ΠΟί 5β ΙΓΠρβΟΐβΟΐ 5γ 15β 6Π9ίηθ 033ΙΠ9, 
363ίίη9 ΟΓ ΟίίΐθΓ θ53ίΓϋθίίθη3. 

4.4. 6.3 ΤίΐΘ θΠ 9 ίηθ 8ίΐ3ίΙ 5β 03ρ351β οί ορθΓ3ίίη9 ίοΓ ηοί 
Ιθ35 ίίΐβη 5 ΓΠίη 3ίίΘΓ 3Ϊ3ΓΪίη9 ΪΓΟΓΠ ΟΟίβΙ \Λ/ίί5 15β Ιίίβ5θ3ί ΟΟί 
οί 15β νν3ΪΘΓ. 

4.4.6.4 Τίΐθ ΘΠ 9 ίηθ 3ίΐ3ίΙ 5β 03ρ351β οί ορθΓ3ίίπ9 ννίΐθη 
ΙίΐθΙίίΘβθ3ΐί5ίΙοο(1θοΙ υρΙοΙίΐΘ0θηΐΓθΙίηθοίίίΐθ0Γ3ηί<353ίΙ. 

4.4.6.5 Τ5β ρΓΟρθΙΙθΓ 3ίΐ3ίίίη9 85311 5β 30 3ΓΓ3Π9Θ5 ίίΐ3ίίίΐθ 
ρΓΟρθΙΙθΓ 03Π 5β 5136093935 ίΓΟΓΠ 15β βΠ9ίηβ. ΡΓ0νί3Ι0η 5ίΐ3ίΙ 
56 ΓΠ356 ίΟΓ 35635 3Π5 3516ΓΠ ρΓΟρυΙβΙΟΠ Οί 15β Ιίίβ5θ3ί. 

4.4.6.6 Τ5β βχ53ϋ3ί ρίρβ 35311 5β 30 3ΓΓ3Π9β5 33 ίο ρτβ- 
νβηί \Λ/3ίβΓ ίΓΟΓΠ 6Πί6Γίη9 15β 6Π9ίη6 ίη Π0ΓΓΠ3Ι ορβΓβίίοη. 

4.4.6.7 ΑΙΙ Ιίίβ5θ3ί3 35311 5β 5β3ί9ηβ5 ννίί5 5υβ Γ693Γ5 Ιο 
15β 53ίβίγ οί Ρ6Γ30Π3 ίη ί5β \Λ/3ΐβΓ 3Π5 10 15β ρ033ί5Νίίγ Οί 
53ΓΠ39Θ ίο 15β ρΓΟρυΙβίοη 3γ3ΐ6ΓΠ 5γ ίΙθ3ίίΠ9 5β5Π3. 

4.4.6.8 Τ5β 3ρββ5 οί 3 Ιίίβ5θ3ί νν5βη ρΓ00ββ5ίη9 35β35 
ίη 03ΐΓΠ ΝΛ/3Ϊ6Γ, νν5βΠ Ιθ35β5 \Λ/ίί5 ίί3 ίϋΙΙ ΟΟΓΠρΙβΓΠβηί οί ρβΓ- 
30Π3 3η5 βρυίρηιβηί βη5 ννίί5 311 βη9ίηβ ροννβΓβ5 3ΐιχίΙί3Γγ 
βςυίρηηβηί ίη ορβΓβίίοη, 35311 5β 3ί Ιβ35ί 6 Ι<ηοί3 βη5 3ί 
Ιβ33ί 2 Κηοΐ8 νν5βη ίοννίηρ 3 25-ρβΓ3οη ΙίίβΓβίί Ιθ35β5 ννίί5 
ίί3 ίυΙΙ ΟΟΓΠρΙβΓΠβηί οί ρβΓ3οη3 3η5 βςυίρΓπβηί ογ ίί3 βρυίνβ- 
Ιβηί. δυίίίοίβηί ΐυβΙ, 3υίί351β ίοΓ υ5β 15Γου95ουί 15β ίβιπ- 
ρβΓ3ίϋΓ6 Γ3Π93 6Χρβθίβ5 ίη ί5β 3Γ63 ίη \Λ/5ίθ5 15β 35ίρ Ορ- 
βΓ3ΐβ3, 35311 5β ρΓονί5β5 ίο τυη 15β ίυΙΙγ Ιθ35β5 Ιίίβ5θ3ί 3ί 
6 Ι<ηοΐ3 ίοΓ 3 ρβηο5 οί ηοί Ιβ33153η 24 5. 

4.4.6.9 Τ5β Ιίίβ5θ3ί βη 9 ίηβ ΐΓ3η3πηί33ίοη, 3η5 βηρίηβ 30- 
06380ΓΪβ3 35311 5β 6ηθΙθ3β5 ίη 3 ίίΓ6-Γ6ΐ3Γ53ηί 033ΙΠ9 ΟΓ 


0ΐ5βΓ 3ϋίί35ΐ6 3ΓΓ3η9ΘΓΠβηί3 ρΓ0νί5ίΠ9 3ΪΓΠΪΙ3Γ ρΓΟίβΟΐίΟΠ. 
3υθ5 3ΓΓ3η9ΘΓΠ6Πί3 35311 3130 ρΓΟίβΟί Ρ6Γ30Π3 ίΓΟΓΠ ΟΟΙΗ- 
ίη9 ίηίο 3θοί5βηί3ΐ οοηΐβοί ννίί5 5οί ογ Γπονίη9 ρ3Γί3 3η5 
ρΓΟίβΟί 15β 6Π9ίηβ ίΓΟΓΠ 6Χρ03ϋΓ6 10 ννβ3ί5βΓ 3η5 363. Α5- 
βρυβίβ ΓΠ63Π3 35311 5β ρΓονί5β5 ίο Γβ5υοβ 15β βη9ίηβ 
ηθί36 30 1531 3 35θυίβ5 ΟΓ56Γ 03Π 5β 563Γ5. δίΒΓίβΓ 531- 
ΐβΓΪββ 35311 5β ρΓ0νί5β5 ννίί5 033ίη93 νν5ίθ5 ίΟΓΓΠ 3 \Λ/3ί6Γ- 
11951 βηοΐοβυτβ 3Γουη5 15β 5 οΙΙογπ 3η5 3ί5β3 οί 15β 5βΙ- 
ΐβΓΪβ3. Τ5β 53ίΙβΓγ 033ίη93 35311 5βνβ 3 11951 ίίίίίΠ9 ίορ 
νν5ίο5 ρΓονί5β3 ίοΓ ηβοβ553Γγ 933 νβηίίη9· 

4.4.6.10 Τ5β Ιίίβ5θ3ί βη 9 ίηβ 3η5 3006330Γίβ3 35311 5β 
5β3ί9ηβ5 ΙοΙίηηίΐ6ΐ6θΐΓθΓη39η6ίίθ6Γηί35ίοη3 3θ153ΐ6η9ίηβ 
ορβΓβίίοη 5063 ηοί ίηίβΓίβΓβ ννίί515β ορβΓβίίοη οί Γβ5ίο Ιίίβ- 
33νίΠ9 3ρρΙί3Π063 0365 ίη 15β Ιίίβ5θ3ί. 

4.4.6.11 Μβ3Π5 35311 5β ρΓονί5β5 ίοΓ Γβο53Γ9ίη9 311 βη- 
9ΙΠ6 5ΐ3ΓΐίΠ9, Γ35ΪΟ 3η5 363Γθ5Ιί95ί 53ΐί6Γίβ3. Η35ίθ 5βί- 
ΐβΓΪβ3 35311 ηοί 5β 0365 ίο ρΓ0νί5β ροννβΓ ίΟΓ 6Π9ίηβ 3ί3Γ- 
ΙίΠ9- Μ63Π3 35311 5β ρΓ0νί5β5 ίΟΓ Γ6θ53Γ9ίη9 Ιίίβ5θ3ί 531- 
ΐβΓΪβ3 ίΓΟΓΠ ί5β 35ίρ 5 ρθ\Λ/6Γ 3ϋρρΙγ 3ί 3 3ϋρρΙγ νθΙί39θ ΠΟί 
6χοββ5ίη9 50 V* νν5ίο5 οβη 5β 5ί3θοηηβοίβ5 3ί 15β Ιίίβ5θ3ί 
6ΓΠ53Γΐ<3ΐίθη 3ί3ίίθη, ΟΓ 5γ Γηβ3Π5 οί 3 5θΐ3Γ 53ίί6Γγ θ53Γ9' 
6Γ. 

4.4.6.12 \Α/3ί6Γ-Γ63ί3ί3ηί ίη3ΐΓυθΙίθΠ3 ίΟΓ 3ΐ3ΓίίΠ9 3η5 ορ- 
βΓ3ίίπ915β 6Π9ίηβ 353115β ρΓονί5β5 βη5 Γπουηίβ5 ίη 3 οοη- 
3ρίθυθ03 ρΐ306 Π63Γ 15β 6η9ίηβ 3ί35ίΠ9 ΟΟΠίΓθΐ3. 

4.4.7 1_ίΐβ5θ3ί ίί11ίη93 

4.4.7.1 ΑΙΙ Ιίίβ5θ3ί3 βχοβρί ίΓββ-ίβΙΙ Νΐβ5θ3ί3 35311 5β 
ρΓ0νί5β5 ννίί5 3Ϊ Ιβ33ί 0Π6 5Γ3ΙΠ ν3ΐνβ ίίίίβ5 Π63Γ 15β Ιθ\Λ/65ΐ 
ροίηί ίη 15β 5υΙΙ, νν5ίο5 35311 3υίθΓΠ3ίίθ3ΐΙγ ορβη ίο 5Γ3ίη 
\Λ/3ΐβΓ ίΓοηη 15β 5υΙΙ νν5βη ί5β Ιίίβ5θ3ί ί3 ηοί \Λ/3ίβΓ5θΓηβ 3η5 
353113υίθΓΠ3ίίθ3ΐΙγ οΙθ3β ίο ρΓβνβηί βηίΓγ οί ννβίβΓ νν5βη ί5β 
Ιίίβ5θ3ί 13 \Λ/3ίβΓ5θΓηβ. Ε3θ5 5Γ3ίη νβίνβ 35311 5β ρΓ0νί5β5 
\Λ/ίί5 3 03ρ ΟΓ ρΐυρ ίο 0ΐ03615β νβίνβ, \Λ/5ίθ5 35311 5β 3ίί3θ5β5 
ίο 15β Ιίίβ5θ3ί 5γ 3 ΐ3ηγ3Γ5, 3 θ53ίη, ΟΓ 0156Γ 3ϋίΐ351β ΓΠ63Π3. 
0Γ3ίη ν3ΐνβ3 35311 5β Γ635Νγ 3006331516 ίΓΟΓΠ ίΠ3ί5β 15β 
Ιίίβ5θ3ί 3η515βί γ ροβίΐίοη 35311 5β οΙββΓίγ ίη5ίθ3ίβ5. 

4.4.7.2 ΑΙΙ Ιίίβ5θ3ί3 35311 5β ρΓονί5β5 ννίί5 3 Γϋ55βΓ βη5 
ίίΙΙβΓ. \Λ/5βη 3 \Λ/5ββΙ ΟΓ 0156Γ ΓβΓΠΟίβ 3ί66Γίη9 ΓΠ6θ53ηί3ΓΠ 13 
3130 ρΓονί5β5 15β ίίΙΙβΓ 35311 5β 03ρ351β οί οοηίΓθΙΙίη9 15β 
γο55θγ ίη 0336 οί ίβίΙϋΓβ οί 15β 3ΐββΓίη9 Γπβο53ηί3ΓΠ. Τ5β 
γο55θγ 35311 5β ρβππβηβηίΐγ 3ίί3θ5β5 ίο 15β Ιίίβ5θ3ί. Τ5β 
ΙίΙΙβΓ 353115β ρβΓΓΠβηβηίΙγ ίη3ί3ΐΙβ5 οη, ογ Ιίη1<β5 ίο, 15β τυ5- 
5βΓ 3ίθθΚ: 5θννβνβΓ, ίί 15β Ιίίβ5θ3ί 533 3 ΓβΓΠΟίβ 8166ΠΠ9 
ΓΠβθ53ηί3ΓΠ, 15β ΙίΙΙβΓ ΓΠ3γ 5β Γ6ΓΠ0ν35ΐ6 3Π5 360ϋΓβΙγ 
3ίθννβ5 Π63Γ 15β Γϋ55βΓ 3ίθθΚ. Τ5β Γϋ55βΓ 3Π5 ΙίΙΙβΓ 35311 5β 
50 3ΓΓ3Π9Θ5 33 ΠΟί ίο 5β 53ΓΠ39Θ5 5γ θρβΓ3ίίθΠ Οί 15β Γ6- 
16336 ΓΠβθ53ηΪ5ΓΠ ΟΓί5β ρΓΟρβΙΙβΓ. 

4.4.7.3 Εχοβρί ίη 15β νίοίηίίγ οί 15β Γϋ55βΓ 3η5 ρτορβΙΙβτ, 
3ϋίί351β 53η55οΙ53 35311 5β ρΓονί5β5 ογ 3 5υογ3ηί ΙίίβΙίηβ 
35311 5β 5βοΙ<6ΐβ5 3Γουη515β ουΐ3ί5βοί15β Ιίίβ5θ3ί 35ονβ 
15β \Λ/3ί6Γΐίηβ 3η5 ννίί5ίη Γ6305 οί 3 ρβΓβοη ίη 15β ννβίβΓ. 

4.4.7.4 Είίβ5θ3ί3 νν5ίο5 3Γ6 ηοί 3βΙί-ΓΪ95ίίη9 νν5βη οβρ- 
3Ϊζβ5 3531153νβ 3ϋίί351β 53η55οΙ53 οη 15β υη5βΓ3ί5β οί 15β 
5υΙΙ ίο 6Π35Ιβ ρβΓ3οη3 ίο οΙίη9 ίο 15β Ιίίβ5θ3ί. Τ5β 53η5- 
5οΙ53 35311 5β ί33ΐβηβ5 ίο 15β Ιίίβ5θ3ί ίη 3υο5 3 \Λ/3γ 1531, 
νν5βη 3ϋ5ίβοΙβ5 ίο 3η ίηηρβοΐ βυίίίοίβηί ίο 03036 15θγπ Ιο 
5Γ63ΐ< 3\Λ/3γ ίΓΟΓΠ 15β Ιίίβ5θ3ί, 15βγ 5Γ63Κ 3\Λ/3γ \Λ/ίί5θυί 
53ΓΠ39ΙΠ9 15β Ιίίβ5θ3ί. 

4.4. 7.5 ΑΙΙ Ιίίβ5θ3ί3 35311 5β ίίίίβ5 ννίί5 3ϋίίίοίβηί ννβίβΓ- 
11951 ΙθθΙ<6Γ3 ΟΓ 00ΓΠρ3ΓΐΓΠβηί3 10 ρΓΟνίόβ ίΟΓ 15β 510Γ39Θ οί 
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ίίΐθ δΙΤΙβΙΙ ίίθΓΤΙδ Οί Θςυίριτίθηΐ, \Λ/3ίθΓ 3ΠθΙ ρΓονίδίοηδ Γθ- 
ςυίΓΘοΙ ρ3Γ39Γ3ρίι 4.4.8. Τίΐθ Ιίίθβοβί δίίβΙΙ βθ θρυίρρθοΙ 
ννίίίΐ 3 ΓΠΘ3Π8 ίΟΓ ΟΟΐΙθΟίΐΠ^ Γ3ΙΠ \Λ/3ίθΓ, 3ΠθΙ ΙΠ 3(1θΙίΙίθη ίί Γθ- 
ςυίΓθοΙ 5γ ίίΐθ ΑοΙηηίηίδίΓΒΐίοη 3 ΐΎΐθβηδ ίοΓ ρΓθ(1υοίη9 άηηΚ- 
ίηρ \Λ/3ίθΓ ΪΓΟΙΊΊ δθ3\Λ/3ΐ6Γ \Λ/ίΐΙΠ 3 ΙΎΙΒΠϋΒΐΙγ ροννθΓθθΙ (ΙθδβΙί- 
ηβΐοτ. ΤΙίθ εΙθδβΙίηβίοΓ ιτιυδί ηοί ί>θ οίθρθηοίθηΐ υροη δοΙβΓ 
ίΐθβί, πογ οη οίηθίτιίοβίδ οίίΐθΓ Ιίιβη δθβννβίθΓ. Μθβηδ δίίβΙΙ 
6θ ρΓΟνίοΙθεΙ ΪΟΓ ίίΐθ δΙθΓ30θ Οί ΟΟΐίθΟίθΟί \Λ/3ίθΓ. 

4.4.7. 6 ΕνθΓγ Ιίίθ5θ3ΐ ίο 6θ ΙβυηοίίθοΙ ί>γ 3 ίθΙΙ ογ ίθΙΙδ, θχ- 
Οθρΐ 3 ΪΓΘΘ-Ϊ3ΙΙ ΙίίθβΟθί, δίίβΙΙ ί)θ ίίίίθοί ννίίίΐ 3 ΓθΙθβδθ ΓΠΘΟίΐ- 
3ΓΠ3ΓΤ) οοΓηρΙγίηρ \Λ/ίΐΙη ίίΐθ ίοΙΙοννίηρ ΓθςυίΓθΓηθπίδ 3υί>]θοί 
ίο ρ3Γ39Γ3ρίι .5 ίίθΙονν: 

. 1 Τίΐθ ΓΠΘοΙιβπίδΐη δίίβΙΙ ί>θ δο θηβηρθοΙ Ιίιβί 311 ίιοοΙ<3 βγθ 
Γ θΙθ3δθ(ί δίιηυΙίΒηθουδΙγ; 

.2 ΤίΐΘ ΙΤ1θθΐΊ3Πίδΐη δίίβΙΙ ίΐ3νθ ί\Λ /0 ΓθΙθβδθ 03ρ3ί)ίΙίίίθδ 3δ 
ίοΙΙοννδ; 

.2.1 3 ηοιτηβΙ ΓθΙθβδθ οθρθβίΐίίγ ννίιίοίι ννίΙΙ ΓθΙθβδθ ίίΐθ 
ΙίΐθβΟθί \Λ/ίΐθη ίί ίδ \Λ/3ΐθΓί>0ΓΠΘ ΟΓ ννίΐθΠ ΙίΐθΓΘ ίδ ηο Ιθ3(1 οπ 
ίίΐθ ίιοοί<δ; 3ποΙ 

.2.2 3Π ΟΠ-Ιθ3θΙ ΓθΙθ3δθ 03ρ35ίΙίίγ \Λ/ίΐίθίΐ ννίΙΙ ΓθΙθ3δθ ίίΐθ 
ΙίΐθβΟθί ννίίίΐ 3 Ιθ3θΙ οη ΙίΐΘ ίΐΟθΙ<3. Τίΐίδ ΓθΙθ3δθ δίίβΙΙ ί)θ δΟ 
3ΓΓ3ηρθοΙ 3δ ίο ΓθΙθβδθ ίίιβ Ιίίθί>03ί υηςΙθΓ βηγ οοηοΜΙϊοηδ οί 
ΙοβοΙίηρ ίΓΟΓΠ ηο ΙοβοΙ ννίίίι ίίΐθ ΙίίθβοβΙ \λ/ 31 θγ 5 ογπθ Ιο 3 ΙοβοΙ 
οί 1.1 ΙΪΓΠβδ ίίΐθ Ιθί3ΐ ΠΊ333 Οί ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ ννίΐθη Ιθ3θΙθ(1 ννίίίι 
ίίδ ίυΙΙ οοΓηρΙθΓΠθηί οί ρθΓδοηδ 3ηοΙ θςυίριτίθηί. Τίιίδ γθ- 
Ιθ35θ 03ρ3ίθίΙίίγ δίίβΙΙ ί)θ 3(1θρυ3ΐθΙγ ρΓΟίθΟΐθΟί 393ίηδί 30- 
0Ϊ0ΐβηΐ3ΐ ΟΓ ρΓΘΓΠΒίυΓΘ 036. ΑθΙθρυβίθ ρΓΟίΘΟίίΟΠ δίίβΙΙ ίη- 
οίυοίθ 5ρθοΪ3ί Γτΐθοίΐ3ηίθ3ί ρΓοίθοίίοη ηοί ηοητιβΙΙγ ΓθρυίΓθοΙ 
ίοΓ οίίίθ3(ί γθΙθ 35 θ, ίη 3(ίοΙίΙίοηΙθ3θΐ3η9θΓ3ί9η. Το ρΓθνθηί 
3η 3θοίοίθηΐ3ΐ γθΙθ 33 θ (Ιυηηρ Γθοονθτγ οί ίίΐθ ί>03ί, ίίιβ πγιθ- 
οίΐ3ηίθ3ί ρΓοίΘοίίοη (ίηίθΓίοοΚ) δίιουίςΙ οηΐγ θηρΗρε ννίΐθη 
ίίΐθ ΓθΙθβδθ Ι71θθίΐ3ηί3Γη ίδ ρΓΟρθΓίγ ΆΓ\ά ΟΟΓηρΙθΙθΙγ Γθδθΐ. 
Το ρΓ6νθηΐ3ρΓΘΙ713ΐυΓθθη-Ιθ3θί Γθίθ35θ, 0η-ί03(1 ΟρθΓΒίίοη 
οί ίίΐθ Γθίθ35θ ηίΘΟίίβηίδΓΤΙ δίίουΐοί ΓθρυίΓΘ 3 θΙθΙίί>ΘΓ3ΐθ 3Π(1 
3ϋδί3ίη6θΙ 30ίίθη βγίίΐθ ΟρθΓθίΟΓ. ΤίΐΘ Γθίθ35θ ΓΠΘΟίίΒηίδΓη 
δίίβΙΙ βθ δο βθδίρηθβ 1ίΐ3ί ΟΓθνν ηίθηηβθΓδ ίη ίίΐθ Ιίίθβοβί οβη 
θίθ3Γΐγ ΟβδθΓνθ ννίΐθη ίίΐθ ΓθΙθβδθ ΓΠΘΟίίβηίδΓη ίδ ρΓΟρθΓίγ 
3Π(1 ΟΟΓηρίΘΐθίγ Γθδθΐ 3ΠθΙ Γθββγ ΪΟΓ Ιίίίίη9· 0ΙΘ3Γ 0ρθΓ3ίίη9 
ίηδίΓυοίίοηδ δίιουίοΙ βθ ρΓονίβθβ ννίίίι 3 δυίΐββίγ ννοΓβθβ 
νν3Γηίη9 ηοίίοθ; 

.3 Τίΐθ ΓθΙθβδθ οοηίΓοΙ δίίθΙΙ βθ οΙθβΓίγ γπθγΚθοΙ Ιη 3 οοίουΓ 
Ιίΐ3ί οοηΐΓ35ΐδ ννίίίι ίίδ 3υΓΓουηοΙίη98; 

.4 Τίΐθ ίίχθβ 3ΐΓυοΙυΓ3ί οοηηθοίίοηδ οί ίίΐθ ΓθΙθβδθ ηηθοίι- 
3ηίδΓη ίη ίίΐθ Ιίίθβοθί δίίβΙΙ ί>θ βθδίρηθβ ννίίίι 3 θ3ΐουΐ3ΐθβ 
ίβΟίΟΓ οί δβίθίγ οί 6 βθδθβ ΟΠ ίίΐθ ϋΙΙίΓΠ3ΐθ 3ΐΓθη9ίίΐ οί ίίΐθ 
Γη3ΐθΓΪ3ίδ ϋδθοΙ, 3δδυηηίη9 ίίιβ Γηβδδ οί ίίΐθ ΙίίθβοβΙ ίδ θςυ3ί 
Ιγ βίδΐηβυΐθβ βθίννθθη ίίΐθ ίβίίδ; 3ηοΙ 

.5 ννίΐθΓθ 3 δίη9ίβ ίβίί βηοί ίιοοΙ< δγδίθπι ίδ ϋδθοΙ ίοΓ Ιβυηοίι- 
ΙΠ9 3 Ιίίθί)03ΐ ΟΓ ΓθδΟϋθ ί)03ΐ ίη ΟΟΓΠί)ίη3ΐίθη ννίίίι 3 3ϋίί3ί)1θ 
ρβίηίθΓ, ίίΐθ ΓθςυίΓθΓΠθηίδ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 4.4.7. 6. 2 πθθοΙ ηοί 
ίΐθ 3ρρίίθ3ί)Ιθ; ίη δυοίι βη 3ΓΓ3Π9θηηθηΙ 3 δίη 9 ΐθ οβρβ&ίΜΙγ 
ίο ΓθΙθβδθ ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ ΟΓ ΓθδΟϋθ ί)03ί, ΟΠίγ ννίΐθΠ ίί ίδ ίϋίίγ 
ννβίθΓίιοΓηθ, ννίΙΙ ί)θ βοΐθςυθίθ. 

4.4.7.7 ΕνθΓγ Ιίίθί)03ΐ δίίβΙΙ ί)θ ίίίίθοί ννίίίι 3 (ίθνίοθ ίο δθ- 
ουΓθ 3 ρβίηίθΓ ηθ3Γ ίίδ Ιοονν. ΤΙίθ οΐθνίοβ δίιβίί ί)θ δυοίι Ιίιβί 
ίίιβ Ιίίθί)03ΐ εΐοθδ ηοί θχίιίΐοίΐ υηδβίθ ογ υηδίβόίθ οίΐ3Γ30- 
ΐθΓΪδΐίοδ ννίιβη ί)θίη9 ΙοννθοΙ ίιγ ίίΐθ δίιίρ ΓΠ3ί<ίη9 ίΐθβοΙννΒγ 3ί 
δρβθοίδ υρ ίο 5 Ι<ηοίδ ίη οβίιτι ννβίθΓ. Εχοβρί ίοΓ ϊγθθ-ϊθΙΙ 


ΝίθΙοοβΙδ, ίίΐθ ρβίηίθΓ δθουτίηρ οΐθνίοθ δίίβΙΙ ίηοίυοίθ 3 γθ- 
Ιθ35θ θΐθνίοθ ίο ΘΠ3ί)Ιθ ίίΐθ ρβίηίθΓ ίο ί)θ Γθίθ33θθΙ ίΓΟΠΊ ίη- 
δίοΙθ ίίΐθ Ιίίθ5θ3ί, ννίίίι ίίΐθ δίιίρ ΓΤΊ3ΐ<ίη9 ίΐθ3(1νν3γ 3ΐ δρθθοίδ 
υρ ίο 5 Ι<ηοίδ ίη οβίιη ννβίθΓ. 

4.4.7.8 ΕνθΓγ Ιίίθί)03ΐ ννίιίοίι ίδ ίίίίθοί ννίίίι 3 ίίχθοΙ ίννο-ννβγ 
νΗΡ ΓβοΙίοΙθΙθρίιοηθ βρρβΓβίυδ ννίίίι βη βηίθηηβ ννίιίοίι ίδ 
5θρ3Γ3Ϊθίγ Γϊίουηίθοί δίίβΙΙ Ιοθ ρΓΟνίεΙθθΙ ννίίίι 3ΓΓ3Π9ΘΓηθηΙδ 
ίοΓ δίίίηρ 3ποΙ δθουηηρ ίίιβ βηίθηηβ θίίθοίίνθίγ ίη ίίδ ορθΓ- 
θΐίηρ ροδίίίοη. 

4.4.7. 9 ϋίθί>03ίδ ίηΐθηοΙθοΙ ίοΓ Ιβυηοίιίηρ οΐοννη ίίΐθ δίοΙθ οί 
3 δίιίρ δίίβΙΙ ίΐβνθ δίοίθδ 3ΠθΙ ίθηοΙθΓδ 33 ΠΘ0Θ333ΓΥ ίο Ϊ30ΪΙ- 
ίΐ3ίθ Ιβυηοίιίηρ 3ηοΙ ρΓθνθηί οΙβηηΒρθ ίο ίίΐθ Ιίίβ5θ3ί. 

4.4.7.10 Α ηη3ηυ3ΐΙγ οοπΙγοΙΙθοΙ Ιβηιρ δίιβίί ί)θ ίίίίθοί. Τίΐθ 
Ιίρίιί δίίβΙΙ ί)θ ννίιίίθ 3ηοΙ ί>θ 03ρ3ί)Ιθ οί ορθΓΒίίηρ οοηίίη- 
υουδΙγίοΓ 3ί Ιθβδί 12 ίί ννίίίι 3 Ιυηηίηουδ ίηίθηδίίγ οί ηοί Ιθδδ 
Ιίιβη 4.3 οοΙ ίη 311 οΙίΓθοΙίοηδ ογ ίίΐθ υρρθΓ ίίθηηίδρίΐθΓθ. 
ΗοννθνθΓ, ίί ίίΐθ Ιίρίΐί 13 3 ίίβδίΐίηρ Ιί9ίΐί ίί 3ίΐ3ΐΙ ίί33ίΐ 3ί 3 Γ3ίθ 
οί ηοί Ιθδδ ιίιβη 50 ίίβδίΐθδ 3ηοΙ ηοί γπογθ Ιίιβη 70 ίίβδίΐθδ ρθΓ 
Γηίη ίοΓ ΐίΐθ 12 ίί ορθΓβίίηρ ρθΓΪοοΙ ννίίίι 3η θςυίνβίθηΐ θίίθο- 
ίίνθ Ιυηηίηουδ ίηίθηδίίγ. 

4.4.7.11 Α ΓΠ3ηυ3ίΙγ οοηίΓοίίθοΙ Ιθηηρ ογ δουΓΟθ οί Ιίρίιί 
δίίβΙΙ ί>θ ίίίίθοί ίηδίοΙθ ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ ίο ρΓονίοΙθ ίΙΙυηηίηΒΐίοη ίοΓ 
ηοί Ιθδδ Ιίιβη 12ίι ίο ρθΓπηίί ΓθβοΙίηρ οί δυη/ίνθί βηοΙ θςυίρ- 
ηίθηΐ ίηδίΓυοίίοηδ; ίιοννθνθΓ, οίΙ ΙθΓπρδ δίίβΙΙ ηοί ί>θ ρθΓ- 
ΓΠίίίθΟί ίΟΓ ίίΐίδ ρυΓρΟδθ. 

4.4.7.12 ΕνθΓγ Ιίίθί>03ί δίίβΙΙ 5θ 30 ΒΓΓβηρβοΙ Ιίιβί 3η 3θΙθ- 
ςυβίθ νίθνν ίοη/ν3Γ(1, βίί Άτ\ά ίο ΙοοίΙη δίοίθδ ίδ ρτονίοΙθοΙ ίΓοηη 
ίίΐθ οοηίΓοΙ 3ηεΙ δίθθΓίηρ ροδίίίοη ίοΓ δβίθ Ιβυηοίιίηρ Άηά 
ΓηβηοθυνΓίηρ. 

4.4.8 ϋίθί>03ί θρυίρηίθηΐ 

ΑΙΙ ίίθηΐδ οί ΙίίθΙοο3ΐ θςυίρηίθηΐ, ννίΐθΐίΐθΓ ΓθρυίΓθθΙ Ιογ 
ίίιίδ ρ3Γ39Γ3ρίι ογ θΙδθννίΐθΓθ ίη δθοίίοη 4.4, δίίβΙΙ Ιοθ δθ- 
ουτθοΙ ννίίίιίη ίίΐθ Ιίίθίηοβί Ιογ Ι3δίιίη93, δίοΓβρβ ίη ΙοοΚθΓδ 
ογ οοΓηρβΓίηηθηΙδ, δίΟΓβρβ ίη 5 γ3οΙ<θ13 ογ 3ιιύήΙ3γ ηηουηΐ- 
ίηρ βΓΓβηρβηίθηΙδ ογ οΙΙίθγ δυίίβίοΐθ ηΐθ3ηδ. ΗοννθνθΓ, ίη 
ίίΐθ 03δθ οί 3 ΙίίθίηοΒΐ ίο βθ ΙβυηοίίθοΙ Ιογ ίβΙΙδ ίίΐθ Ιοοβί- 
ίιοοΙ<5 δίίβΙΙ Ιοθ ΚθρΙ ϊγθθ ίοΓ ίθηοΐίηρ οίί ρυτροδθδ. ΤΙίθ 
θρυίρηηθηΐ δίίβΙΙ Ιοθ δθουτθςΙ ίη δυοίι 3 ηηβηηθΓ 33 ηοί ίο 
ίηίθΓίθΓθ ννίίίι βηγ 3ί)3ηοΙοηΓηθηΙ ρΓοοθοΙυΓθδ. ΑΙΙ ίίθηΐδ οί 
Ιίίθί>03ί θςυίρηηθηΐ δίίβΙΙ 5 θ 33 δίτιβΙΙ βηοΙ οί 33 ΙίΙΙΙθ Γπβδδ 
33 ροδδίίηίθ βηοΙ δίιβίί ί>θ ρβοΚθοΙ ίη 3 δυίΐβίηΐθ βηοΙ οογπ- 
ρ3θΐ ίοΓΓη. Εχοθρί ννίΐθΓθ οίίΐθΓννίδθ 3ΐ3ίθ(ί, ίίΐθ ηοπτηβΙ 
θρυίρηηθηΐ οί θνβΓγ ΙιίθΙοοβΙ δίίβΙΙ οοηδίδί οί: 

.1 θχοθρΙίοΓίΓθθ-ίβΙΙ Ιίΐθί)03ΐ5, δυίίίοίθηί ίηυογβηί οβΓδ ίο 
ΓηβΚθ ίΐθβοίννβγ ίη οβΙγπ 3Θ33. Τίιοίθ ρίηδ, ΟΓυίοίΐθδ ογ 
θρυίνβίθηί ΒΓΓβηρθΓηθηίδ δίίβΙΙ Ιοθ ρτονίοίθοί ίοΓ θβοίι οβγ 
ρΓΟνίοΙθεΙ. Τίιοίθ ρίηδ ογ ΟΓυίοίΐθδ δίίβΙΙ 5θ 3ίί3θίΐθ(ί ίο ίίΐθ 
ί)03ΐ ίιγ ΙθηγΒΓίίδ ογ οίιβίηδ; 

.21ννο ί>θ3ί-ίιοοΙ<3; 

.3 3 Ιουογβηί ίοίίθΓ βηοΙ ίννο ΙουοΙ<θΐ3; 

.4 3 3υη/ίν3ί ΓΠ3ηυ3ί;* 

.5 3η ορθΓβΙίοηβΙ οοηηρβδδ ννίιίοίι ίδ Ιυηηίηουδ ογ ρτονίοΙ- 
θό ννίίίι δυίΐβίηΐθ ΓΠθβηδ οί ΝΙυηηίηβΙίοη. Ιη 3Ιοί3ΐΙγ θηοΙοδθοΙ 
ΝίθΙοοβί, ίίΐθ οοηηρΒδδ δίίβΙΙ Ιοθ ρθΓΓηβηθηίΙγ ίίίίθοί 3ί ίίΐθ 
δίθθΓίηρ ροδίίίοη; ίη βηγ οίίΐθΓ Ιίίθί)03ΐ, ίί δίιβίί Ιοθ ρτονίοΙθοΙ 
ννίίίι 3 ίηίηηβοΐθ ίί ηθΟθδδβΓγ ίο ρΓοίθοί ίί ίΓοηη ίίΐθ ννθβίίΐθΓ, 
3ηεΙ 3υίί3ί)1θ ηηουηΐίηρ βηβηρθηηθηΐδ; 


ΗθίθΓίο ΙηεΙηιοΙίοηΒίοΓ Αοίίοη ίη 5ϋΓνίν3ΐ θ3ίί, Βϋορίθό ί)νΙίιεθΓ93ηίζ3(Ιοη Ιηγ ΓθβοΙυΙίοη Α. 657(16) 
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.6 3 5θ3-3ΠθίΐΟΓ οί ΒθΙθρυβίθ 5ΪΖΘ ίίίίθΟί ννίίίι 3 δίιοοΚ-Γθ- 
3Ϊ3Ϊ3ΠΪ ίΐ3\Λ/5ΘΓ ννίΐίοίΐ ρΓΟνίθΙθδ 3 ίΪΓΓΠ ίΐ3Π(1 0Γίρ \Λ/ίΐθη \Λ/θί. 
Τίΐθ 5ΐΓθης|ΙΙΐ οί ίίΐβ 5θ3-3ΠθίΐΟΓ, ίΐ3νν3ΘΓ 3Π(1 ΙπρρίΠ9 ΙίΠΘ ίί 
ίίίίθοΙ δίιβΙΙ 5 θ 3 ϋθρυ3ίθ ίοτ 3113Θ3 οοηςίίΐίοηδ. 

.7 Ιννο θίίίοίθΠί ρ3ΪΠίθΓ5 οί 3 ΙθΠ^ίΐ Θρϋ3ΐ ΙΟ ΠΟί Ιθ53 Ιίΐ3Π 
ί\Λ/ίθθ ΐίΐθ (ΙίδΙβηΟΘ ίΓΟΙΗ ίίΐθ 3ί0\Λ/39θ ρΟδίίίΟΠ Οί ίίΐθ Ιίίθί>03ί ΙΟ 
ίίΐθ \λ/31θγΝπθ ίη ίίΐθ ΙίςίιίθβΙ 33390109 οοηοΐίΐίοη ογ 15 γπ, 
ννίΐΙΟίΐθνθΓ 13 ίίΐθ 9Γβ3ίθΓ. Οη Ιίίθί)03ΐ5 ΙΟ ί)θ ΙβυηοίΐθθΙ 5γ ίΓΘΘ- 
ίθΙΙ Ι3υπ0ίΐίη9, ΙΟΟίίΐ ρ3ΐηίθΓ5 3ίΐ3ΐΙ ί)θ 5ΐθ\/νθθΙ ΠΘ3Γ ίίΐθ βονν 
ΓΘ3(1γ ίΟΓ ϋ3θ. Οη ΟίίΐθΓ Ιίίθί)03ΐ5, ΟΠΘ ρβίηΙθΓ 3ΐί3θίΐθθΙ ΙΟ ίίΐθ 
Γθίθ35θ οΐθνίοθ ΓθρυίΓΘΟί ί>γ ρ3Γ39Γ3ρί) 4.4.7.7 3ίΐ3ΐΙ ί)θ ρΐΒΟΘΟί 
3ί ίίΐθ ίθΓ\Λ/3Γθί ΘΠθΙ Οί ίίΐθ Ιίίθί>03ί 3ΠθΙ ίίΐθ ΟίίΐθΓ 3ίΐ3ΐΙ ί)θ ίίΠΤίΙγ 
δθΟϋΓθθί 3ί ΟΓ ΠΘ3Γ ίίΐθ ί>0\Λ/ Οί ΙίΐΘ Ιίίθί>03ί ΓΘ3θΙγ ίΟΓ 05θ; 

.8 ίννο ίΐ3ίθίΐ6ί3, ΟΠΘ 3ΐ Θ30ίΐ ΘΠθΙ οί ΙίΐΘ Ιίίθ5θ3ί; 

.9 \Λ/3ίΘΓίί9ίΐΙ Γθ0θρΐ3ϋ1θ3 00ηί3ίηίΠ9 3 Ιοίβΐ οί 3 I οί ΪΓΘ3ίΐ 
\Λ/3ίθΓ ίΟΓ Θ30ίΐ ΡΘΓ30Π ΐίΐΘ Ιίίθί>03ί 18 ρβΓΓΠΪΐΐθΟί ΙΟ 3000ΙΗ- 
ΓΠ0(ΐ3ΐθ, οί ννίΐίοίΐ θίίίΐβΓ 1 I ρθΓ ρθΓ30Π ΓΠ3γ ί>θ Γθρί30θθΙ ί>γ 
3 οΐΘ33ΐΙίη9 3ρρ3Γ3ίυ5 οβρβίιΐθ οί ρΓθοΙυοίη9 3η θςυβΙ 
3ΓΤ10υηί οί ίΓβ3ίΐ \Λ/3ίΘΓ ίη 2 θί3γ5, ΟΓ 2 I ρθΓ ρθΓ30Π ΓΤ13γ ί)θ 
ΓθρΙβοθοΙ ί>γ 3 ιηβηυΒίΙγ ροννθΓθθί γθ\/θγ3θ οδΓηοδίδ ε)θ33ΐϊ- 
Π3Ϊ0Γ 33 θίθ50Πί>θ(1 ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4.4.7.5 03ρ3ί>Ιθ Οί ρΓΟ- 
(1υοίη9 3η θςυ3ί βιπουηΐ οίίΓθβίι ννβίθΓ ίη 2 άβγβ; 

.10 3 Γυ3ίρΓΟθί (ΙίρρθΓννίΙίΐ ΐ3ηγ3ΓθΙ; 

.113 Γυ3ίρΓθοί 9Γ3<1υ3ίθοΙ (1πηί<ίη9 νθ33θΙ; 

.12 3 ίοοεΙ Γβίίοη 33 οίθδοπίίθοΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίι 4.1.5.1.18 
Ιοΐ3ίΠη9 ηοί Ιθ53 ίίιβη 10,000 ί<ϋ ίοΓ Θ3θίι ρθΓ3οη ίίΐθ Ιίίθί>03ί 
15 ρθΠΠίΙίθΟί ίο 3000ΓΠΓηθ(ΐ3ΐθ; ίίΐθδθ Γ3ίίθη3 3ίΐ3ίί ί)θ Κθρΐ ίη 
3ίι1ί9ίιί ρ3θί<39ίη9 βηοΙ 6 θ 3ΐοννβοΙ ίη 3νν3ίθΓίί9ίιί οοηίβίηθΓ; 

.13 ίουΓ ΓΟθί<θΙ ρ3Γ3θίΐυίθ ίΐ3ΓΘ3 ΟΟΓΠρΙγίη9 ννίίίΐ ίίΐθ Γθ- 
ςυίΓΘΓηθηί3 οί 3θοίίοη 3.1; 

.14 3ίχ ίιβηοί 1Ι3ΓΘ5 οοΓηρΙγίη9 ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθΠΊΘηί3 οί 
3θοϋοη 3.2; 

.15 ίννο βυογβηΐ 3Γηοί<θ 5ί9η3ί5 οοΓπρίγίη9 ννίίίι ίίιβ γθ- 
ςυίΓΘΓΠθηίβ οί 3θοίίοη 3.3; 

.16 ΟΠΘ \Λ/3ΐθφΓΟθί θίθΟίΠΟ ίΟΓΟίΐ 5υίΐ3&Ιθ ΪΟΓ ΜθΓ3θ 519- 
η3ίίίη9 Ιθ9βίίΐθΓ ννίίίι ΟΠΘ 5Ρ3ΓΘ 5θί οί ί>3ίΐθΓΪΘ5 3ΠθΙ ΟΠΘ 
5ρ3Γθ βυΙΙο ίη 3 ννβίθφΓοοί οοηίβίηθΓ; 

.17 οηθ Γΐ3γΙί9ίιΙ 3Ϊ9η3ΐΙίη9 γπϊγγογ ννίίίι ίηδίΓυοίίοηδίοΓ ίί5 
ϋ5θ ίοΓ 5Ϊ9η3ίΙίη9 ίο 5ίιίρ5 3ηοΙ 3ΪΓ0Γ3ίί; 

. 18 οηθ οοργ οί ΙίΐΘ Ιίίβ-53νίη9 3ί9η3ί5 ρΓΘ50Γίί>θθΙ ί>γ ΓΘ9- 
υΐθίίοη ν/16 οη 3 ννβίθφΓοοί οβγοΙ ογ ίη 3 ννβίθφΓοοί οοη- 
Ιβιπθγ; 

.19 οηθ ννίιίβΙΙθ ογ θρυίνβίθηί δουηςί 3ί9Π3ί; 

.20 3ίίΓ5ί-3ίθΙ ΟϋΙίίί ίη 3νν3ίθΓρΓ00ί 035Θ 03ρ3ί)1θ Οί ί)ΘΙΠ9 
οΙο5θοΙ ίί9ίιίΙγ 3ίίθΓ υ5θ; 

.21 3ηίί-5θ35ίοί<ηθ55 ΓΠθθΙίοίηθ δυίίίοίθηί ίοΓ 3ί Ιθ33ί 48 
ίΐΟϋΓ3 3ΠθΙ ΟΠΘ 5θ38Ϊθί<ηθ55 ί>39 ίθΓ θ3θίΐ ρθΓ30Π; 

.22 3 ]3θί<-Ι<ηίίθ ίο ί)θ Κθρί 3ΐί3θίΐθθΙ ίο ίίΐθ ί)03ί 5γ 3 
ΐ3ηγ3Γθί; 

.23 ΙίΐΓθθ ίίη ορθηθΓ5; 

.24 ίννο ΙουογβηΙ Γθδουθ ςυοίίδ, 3ίί3θίΐθοΙ ίο ηοί Ιθ35 ίίιβη 
30 γπ οί5υογ3ηΙΙίηθ; 

.25 ίί ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ 18 ηοί 3υίοηη3ΐίθ3ΐΙγ 3θίί-ί)3ίΙίη9, 3 ηΐ3η- 
υ3ί ρυπηρ 5υίί3ί)1θ ίοΓ θίίθοίίνβ 63ίΙίη9; 

.26 οηθ 5θΐ οί ίί 8 ίιίη 9 ΙθοΚΙθ; 

.27 3ϋίίίοίθηί ΐοοίδ ίοΓ γπιπογ 3θΙ)υ5ΐΐΗθηΐ5 ίο ίίΐθ θΠ9ίηθ 

3ΠθΙ ίί5 300Θ550ΓΪΘ5; 


.28 ροΓίθΙοΙθ ίίΓθ-θχίίη9ϋί3ίιίη9 θρυίρΓηθηΙ οί 3η 3ρ- 
ρΓΟνθθί ίγρθ 5ϋίί3ί)1θ ίθΓ ΘΧίίΠ9ί3ίΐίη9 οίί ίΪΓΘ3;* 

.29 3 5θ3ΓθίΐΙί9ίΐί ννίίίι 3 ίΐΟΠΖΟηίβί 3Π(1 νθΓΐίΟΒί 5θθίθΓ οί 3ί 
Ιθ35ί 6° ΆΓ\ά 3 Γηθ35ϋΓθ(ί ΙυΓπίηοϋ3 ίηίθπδίίγ οί 2500 οο! 
ννίιίοίι 03η ννοτΚ οοηίίηυουδίγ ίοΓ ηοί Ιθ33 ίίιβη 3 ίι; 

.30 3η θίίίοίθηί Γ3θΐ3Γ γθϊΙθοΙογ, υηΐθδδ 3 5υη/ίν3ί ΟΓβίί 
Γ3(ΐ3ΓΐΓ3η5ρθηθΙθΓ 13 δίοννθο! ίη ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ; 

.31 ίίΐθππβί ρΓοίθοΐίνθ βίςίδ οοηιρίγίηρ ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθ- 
ηηθηΐδ οί 5θοίίοη 2.5 βυίίίοίθηί ίοΓ 1 0% οί ίίΐθ ηυιηΙοθΓ οί ρθΓ- 
50Π5 ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ 15 ρθΓΓΠίΐίθθΙ ΙΟ 3000ΓηΓΠΟθΐ3ΐθ ΟΓ ίννο 
ννίΐίοίΐθνθΓ 15 ίίΐθ 9Γ331ΘΓ; 3ΠΘΙ 

.32 ίη ίίΐθ 035Θ οί 5ίιίρ8 θη939θεΙ οη νογ39θ5 οί 5ϋοίι 3 
ηβίυΓθ Άηά (ΙυΓΒΐίοη ΙίιβΙ ίη ίίΐθ ορίηίοη οί ίίΐθ ΑοίΓηίη- 
Ι5ΐΓ3ΐίθη, ίίΐθ ίίθΓΤΙ5 5ρθθίίίθθΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐδ 4.4.8.12 3Π(1 
4.4.8.26 3γθ υηηθθθ553Γγ, ίίΐθ Α<ζΙηηίηί5ΐΓ3ΐίοη ηιβγ βΙΙονν 
ίίΐθ5θ ίίθΓΠ5 ίο 5 θ (1ί5ρθη5θοΙ ννίίίι. 

4.4.9 ϋίθί>03ί ΓΠ3Γί<ίη93 

4.4.9. 1 Τίΐθ ηυιτιί>θΓ οί ρθΓ5οη5 ίοΓ ννίιίοίι ίίΐθ Ιίίθίιοβί ί5 
3ρρΓθνθθΙ 5ίΐ3ΐί ί)θ θίθ3Γΐγ ΓΤΊ3Γί<θθΙ ΟΠ ίί ίη θίθ3Γ ρθΓΠΊβηθηί 
0ίΐ3Γ3θίθΓ8. 

4.4. 9. 2 Τίΐθ Π3ΓΠΘ 3ΠΘΙ ΡΟΓΙ οί ΓΘ9Ι3ίΓγ οί ίίΐθ 5ίιίρ ίο ννίιίοίι 
ίίΐθ Ιίΐθί)03ΐ ί)θίοη93 5ίΐ3ΐί 5 θ γπ3γ1<θοΙ οη θβοίι 8ί(1θ οί ίίΐθ 
Ιίίθί)03ΐ’5 ίΐονν ίη ί)ίθθί< 03ρίΐ3ί5 οί ίίΐθ Β0ΓΠ3Π 3ίρίΐ3ί)θΙ. 

4.4. 9. 3 Μθ3Π5 οί ίοίθηΙίίγίη9 ίίιβ 8ίιίρ ίο ννίιίοίι ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ 
ί)θΙοη93 βηοΙ ίίΐθ ηυηηίΐθΓ οί ίίΐθ Ιίίθίιοβί 5ίΐ3ίΙ 5 θ γπβγΚθοΙ ίη 
50θίΐ 3 ννβγ ΐίΐ3ΐ ίίΐθγ 3ΓΘ νί5ίί)1θ ίΓΟΓΠ 3ί)0νθ. 

4.5 Ρ3Γίί3ΐίγ θηθίθ5θθΙ Ιίίθί303ΐ5 

4.5.1 Ρ3Γΐί3ΐΙγθηθίθ5θ(1 Ιίίθί0Ο3ΐ5 5ίΐ3ΐί ΟΟΓηρΙγ ννίίίι ΙίΐθΓΘ- 
ρυίΓθΓΠθηίδ οί 5θοίίοη 4.4 βηοΙ ίη ΒόοΙίΙίοη 5ίΐ3ίΙ οοηιρίγ ννίίίι 
ίίΐθ ΓθςϋίΓθΓΠθηΙβ οί ίίιίδ δθοίίοη. 

4.5.2 Ρ3Γίί3ΐίγ θηοίοδθοΙ Ιίίθί)03ΐ5 5ίΐ3ίΙ 5θ ρτονίοίθοΙ ννίίίι 
ρθΓΓΠ3ηθηΙΙγ3ίΐ3θίΐθ(1 ΓΪ9ίοΙ οονθΓ5 θχίθηςΙίη9 ονθΓ ηοί Ιθ55 
ΐίοη 20% οί ίίιβ ΙθΠ9ίίι οί ίίΐθ ΙίίθβοβΙίΓΟΓΠ ίίΐθ 8ίθΓΠ βηοΙ ηοί 
Ιθ55 ΐίΐ3Π 20% οί ίίΐθ 1θΠ9ίίΐ οί ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ ίΓΟΓΠ ίίΐθ 3ΪΪΘΓ- 
ΓΠΟδί ρ3ΓΪ οί ίίΐθ Ιίίθίθ03ί. Τίΐθ Ιίίθί)03ΐ 5ίΐ3ίΙ ί)θ ίίίΐθθΐ ννίίίι 3 
ρθΓΓΠΒΠθηίΙγ 3ίί3θίΐθ(1 ίθΙθΐ3ί)Ιθ 03Π0ργ ννίιίοίι ί 09 βίίΐθΓ 
ννίίίι ίίιβ Γί9ί(1 οονθΓδ οοΓπρίθίθΙγ θηοίθ5θ5 ίίΐθ οοουρ3ηί5 οί 
ίίΐθ Ιίΐθί)03ΐ ίη 3 ννθ3ίίΐθΓρΓΟθί δίίθΙίθΓ 3ΠΘΙ ρΓΟΐθΟΐδ ΙίΐθΓΠ 
ίΓΟΓΠ ΘΧρΟδυΓΘ. Τίΐθ Ιίίθί)03ΐ 5ίΐ3ίΙ ίΐβνθ θηίΓ3ΠΟΘ5 3ί 5θίίΐ 
θηοΐδ 3ηοΙ οη θβοίι δίείθ. ΕηίΓβηοθδ ίη ίίΐθ τρά οονθΓδ 8ίΐ3ΐί 
ί>θ ννθ3ΐίΐθΓΐΪ9ίιί ννίΐθη οίοδθοΙ. Τίΐθ οβηοργ δίιβίί ί>θ 50 3Γ- 
Γ3Π9Θ0Ι ΙίιβΙ: 

.1 ίί ίδ ρΓονίοΙθοί ννίίίι ΒοΙθρυβίθ τρά 5θοίίοη8 ογ ί)3ΐ1θη5 ίο 
ρθΓΓΠίΐ ΘΓΘΟίίοη οί ίίΐθ 03Π0ργ; 

.2 ίί 03η 5θ θ35ΪΙγ θΓθοΐθοί 6γ ηοί γπογθ ίίιβη ίννο ρθΓδοηβ; 

.3 ίί 15 ίη5υΐ3ίθοΙ ίο ρΓοίθοί ίίΐθ οοουρβηίδ 393ίη5ί ίΐθ3ί 
3Π(1 οοίοΐ 5γ Γηθ3Π5 οί ηοί Ιθ55 Ιίΐ3Π ίννο Ι3ΥΘΓ5 οί ΓΠ3ίθΓΪ3ί 
5θρ3Γ3ίθθ) 5γ 3Π 3ΪΓ 93Ρ ΟΓ ΟίίΐθΓ ΘΟ)ϋ3ΐΙγ θίίίοίθΠί ΓΠΘ3Π5; 
ΓΠΘ3Π5 5ίΐ3ίΙ ί)θ ρΓΟνίθΙθθΙ ίο ρΓθνθηΙ 300ϋΓΠυΐ3ίίθη οί ννβίθΓ 
ίη ίίΐθ 3ίτ 9 3 Ρ; 

.4 ίΐδ ΘΧίθΓΪΟΓ 15 οί 3 ίΐΙ9ίΐΙγ νίδίί)1θ ΟΟίΟΟΓ 3Π(1 ίί5 ίηίθΓΪΟΓ 15 
οί 3 ΟΟίΟΟΓ ννίιίοίι (1θθ5 ΠΟί 0305Θ θΙίδΟΟΓηίΟΓΐ ίο ίίΐθ οοου- 
ρβηίδ; 

.5 θηΐΓ3ηοθ5 ίη ίίΐθ οβηοργ 3 γθ ρΓονίεΙθοί ννίίίι θίίίοίθηί 3(1- 
ίϋ5ί3ί)Ιθ 0ίθ5ίΠ9 3ΓΓ3Π9ΘΓηθηί5 ννίιίοίι 03η ί)θ Θ33ΪIγ 3Π(1 
ρυίοΚΙγ ορθηθοί ΆΓ\ά ΟίΟδθςΙ ίΓΟΓΠ ίηδίοΙθ ΟΓ ουίδίάθ 50 35 ίο 
ρθΓΓηίΐ νθηίίΐΒΐίοη ίιυί θχοΙοοΙθ δθβννβίθΓ, ννίηοί 3ηεΙ οοίοΙ; 
ΓΠΘ3Π5 5ίΐ3ίΙ ί>θ ρΓΟνίθΙθΟ) ίθΓ ίΐθίθίίη9 ίίιβ θηίΓ3ΠΟΘ5 5Θ00ΓΘ- 
Ιγ ίη ίίιβ ορβη βηοΙ οΐοδθοί ροδίίίοη; 


ΒθίθΓ ίο Ιίΐθ Ηβνί3ΘθΙ ΟυίΟθΙίηΘδ ίθΓ Μοπηθ ΡοίΙοίιΙθ Ρίίθ Εχίίη9υί3ίΐθΓ3, 3θορ1θ(ί βγ ΙΠθ θΓ93ηΙζ3ΐίοη Γιγ ΓΘ3θΙυίίοη Α. 602(15) 
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.6 \Λ/ίίίΐ ίίΐθ βηΐΓΒΠΟΘδ ΟΐΟδθθΙ, ίΐ 3θΙΐΤΉΐ5 δυίίίοίθΠί 3ΪΓ ΪΟΓ ίίΐθ 
Ο00υρ3Πΐ5 31 311 ΙίΐΊΊΘδ; 

.7 ίί Ιΐ35 ΙΊΊΘβηδ ίΟΓ ΟθΙΙθθίίΠ9 Γ3ΙΠ\Λ/3ΐθΓ; 

.8 ίίΐθ οοουρβηΐδ 03Π Θ503ρθ ίη ίίΐθ θνθηΐ ΟΪ ίίΐθ Ιίΐθίΐ03ί 

οβρδίζίηρ. 

4.5.3 ΤΙίθ ίηΙθποΓ οί ίίΐθ ΙιΐθίιοβΙ δίιβΙΙ ί>θ οΐ 3 ίιίρίιΐγ νίδίίιΐθ 
οοίουη 

4.5.4 ΙΐβΐίΧΘΟί ί\Λ/0-\Λ/3γ νΗΡ Γ3θΙίθΙθΙθρίΐθηθ 3ρρ3Γ3ίυδ ίδ 
ίίίίθοΙ ίη ΐίΐΘ Νΐθίιοβί, ίί δίιβΙΙ ί>θ ίηδίβΙΙθοΙ ίη 3 οβίιίη Ιβτρθ 
θηουςίι Ιο βοοοιίππίοοΙβΙθ ίιοίίι Ιίΐθ θςυίρηΊθηί βηοΙ ίίιβ ρθΓ- 
δοη οδίηρ ίί. Νο δθρβΓβίθ οβίιίη ίδ ΓθρυίΓθθΙ ίί ίίιβ οοηδίτυο- 
ίίοη οί ίίΐθ Ιίίθί>03ί ρΓΟνίοίθδ 3 δίίθΙίθΓθθΙ δρ30θ ίο ίίΐθ δ3ίίδ- 
ίθοίίοη οί ίίΐθ ΑςίΓτιίηίδΐΓ3ΐίοη. 

4.6 Τοΐ3ίΙγ θηοίοδθοΙ Νΐθίιοβίδ 

4.6.1 ΤοίβΙΙγ θηοΙοδθοΙ ΙίΐθίιοΒίδ δίιβΙΙ οοιηρΙγ ννίίίι ίίΐθ γθ- 
ςοίΓθΓΠΘηίδ οί δθοίίοη 4.4 βηοΙ ίη βοΐοΐίΐίοη δίιβΙΙ οοιηρΙγ ννίίίι 
ίίιβ ΓθροίΓΘΓηθηίδ οί ίίιίδ δΘοίίοη. 

4.6.2 ΕηοίοδϋΓθ 

ΕνθΓγ ΙοίβΙΙγ βηοΙοδθοΙ ΙιΐθίιοβΙ δίΐ3ίί ί>θ ρΓονίεΙθοί ννίίίι 3 
ΓΪρίοΙ νν3ίβΓΐί9ίιί θηοίοδυΓθ ννίιίοίι οοΓηρΙθίΘίγ θηοίοδθδ Ιίιβ 
Ιίίθί>03ΐ. Τίΐθ θηοίοδυΓθ δίΐ3ίί Ε>β δο βΓΓβηρβοΙ 1ίΐ3ί: 

.1 ίί ρΓονίοίθδ δίίθΙΐθΓ ϊογ ίίιβ οοουρβηίδ; 

.2 300θδδ ίο ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ ίδ ρΓΟνίείθΟί Ιογ ίΐβίοίΐθδ ννίιίοίι 03Π 
ί)θ οΐοδθοί ίο ΙΎ13ΚΘ Ιίιβ Ιίΐθί)03ΐ νν3ίθΓΐί9ίΐί; 

.3 ΘΧΟθρΐίθΓίΓΘΘ-ί3ίί Ιίίθί)03ΐδ. Ηβίθίΐθδ 3Γ6 ροδίίίοηθοί δΟ 
3δ ίο Βΐίονν ΐ3υηθίΐίη9 3Π(1 ΓΘΟΟνθΓγ ΟρθΓβίίΟΠδ ίο ί)θ ρθΓ- 
ίοΓΓηβοΙ ννίίίιουί 3ηγ οοουρβηί ίΐ3νίη9 ίο Ιθβνθ ίίιβ βη- 
οίοδυΓθ; 

.4 300Θ33 ίΐβίοίΐθδ 3ΓΘ 03ρ3ί)1θ Οί ί)θίΠ9 ΟρθΠθθΙ 3ΠθΙ 
οίοδθςΙ ϊγογπ ίιοίίι ίηδίοΙβ βηοΙ ουίδίάθ 3ηοΙ βγθ θρυίρρθοΙ ννίίίι 
ΓΠθβηδ ίο ίιοΐοί ΐίιβΓΠ δθουτθΐγ ίη ορθή ροδίίίοηδ; 

.5 ΘΧΟθρΐ ίθΓ 3 ίΓΘΘ-ί3ίΙ Ιίίθί)03ΐ, ίη ίί ίδ ροδδίίιΐθΐο τοννίίΐθ 
Ιίίθί)03ΐ; 

.6 ίί ίδ 03ρ3ί)Ιθ, ννίΐθη ίίιβ Νΐθίιοβί ίδ ίη ίίιβ οβρδίζθοΙ ροδί- 
ίίοη ννίίίι ίίιβ ίιβίοίΐθδ οίοδθοΙ βηοΙ ννίίίιουί δίρηίΐίοβηΐ ΙθβΙ<- 
39β, οΐ δυρροιίίηρ ίίιβ θπΙιγθ ΙΤΙ333 οί ίίιβ Ιίΐθί)03ΐ, ίηοΙυοΙίηρ 
3ίί θςυίρηίθηί, ηΊΒοίιίπθΓγ 3ηοΙ ίίδ ίυίί οοιτιρΙθΓηθηΙ οί ρθΓ- 
δοηδ; 

.7 ίί ίηοίυοίθδ ννίηοΐοννδ ογ ίΓβηδΙυοθπί ρ3ηθΙδ ννίιίοίι βοΙηΊίΙ 
δυίίίοίθηί οΐβγίίρίιί ίο ίίΐθ ίηδίοΙβ οΐ ίίΐθ ΙιΐθίιοβΙ ννίίίι ίίιβ 
ίοίοίΐθδ οΐοδθθί ίο ΓΠ3ί<θ ΒΓίίίίοίβΙ Ιί9ίιί υηηθΟθδδβΓγ; 

.8 ίίδ θχΙθπογ ίδ οί 3 ίιίρίιΐγ νίδίίιίθ οοίουΓ βηοΙ ίίδ ίηίθποΓ οΐ 3 
οοίοϋΓ ννίιίοίι οίοθδ ηοί οβυδθ εΙίδοοπηΐοΓί ίο ίίΐθ οοουρβηίδ; 

.9 ίΐ3ηθίΓ3ίΙδ ρΓΟνίΐΐίβ 3 δθΟϋΓΘ ίΐ3ΠθΙίΐθΙθΙ ΪΟΓ ρθΓδΟΠδ 
ΓΠΟνίηρ 3ί)0υί ίίιβ ΘΧίθΠΟΓ οί ίίιβ Ιίίθί)03ΐ, 3ΠθΙ Ά\ά ΘΓΤΙ- 
ί)3Γί<3ΐίοη 3ηοΙ οΙίδθηηίιβΓίοΙίοη; 

.10 ρθΓδΟΠδ ί)3νθ 300θδδ ίο ίίΐθΪΓ δθ3ίδ ΪΓΟΠΊ 3Π ΘΠΙΓ3Π0Θ 
ννίίίιουί ίΐΒνίηρ ίο οΐίιηίι ονθΓ ΙίιννβΓίδ ογ οίίΐθΓ οίΐδίΓυοΙίοηδ; 

3Π(ί 

.11 (Ιυπηρ ορθΓ3ίίοη οΐ ίίιβ θηρίηθ ννίίίι ίίιβ θηοίοδυΓθ 
οίοδθίί, ίίΐθ 3ΐΓηοδρίΐθπο ρΓθδδυΓθ ίηδίοΙβ ίίιβ Νΐθίιοβί δίιβΙΙ 
ΠθνθΓ ί)θ 3ί)0νθ ΟΓ ίΐθίοννίίΐθ ουίδίθΐθ ΒΐΠΊΟδρίΐθΠΟ ΡΓθδδυΓθ 
ίΐγ ΓΤΙΟΓΘ ίίΐβη 20 ίΐΡ3. 

4.6.3 Οβρδίζίηρ βηοΙ Γθ-Γίρίιΐίηρ 

4.6.3.1 Εχοθρί ίη ΪΓθθ-ί3ίί Ιίΐθί>03ΐ3,3 δβΐθίγ ίΐθίί δίιβΙΙ ί>θ 
ίίηβοΐ 3ΐ θβοίι ίηο)ίθ3ΐθΓί δθβίίηρ ροδίίίοη. Τίΐθ δβΐθίγ ίΐθίί 
δίιβΙΙ ίΐθ (ίθδί 9 ηθ(ί ίο ίιοΙοΙ 3 ρβΓδοη ννίίίι 3 ηΐ3δδ οί 100 ί<9 
δθουΓθίγ ίη ρί30θ ννίΐθη ίίιβ ΙιΐθίιοβΙ ίδ ίη 3 οβρδίζθοΙ ροδί- 
ίίοη. Εβοίι δθί οί δ3Ϊθίγ ίΐθίίδ ϊογ 3 δθ3ί δίιβΙΙ ίΐθ οί 3 οοίουτ 
ννίιίοίι 00ηΐΓ3δίδ ννίίίι ίίΐθ ίΐθίίδ ΪΟΓ δθ3ΐδ ίΐΊΠΓΠΘΟίίβίθΙγ 3(1- 


]30ΘΠί. ΪΓΘΘ-Ϊ3ΙΙ Ιίίθί)03ΐδ δίΐ3ίί ί)θ ίίίίθοΙ ννίίίι 3 δβίθίγ ίΐ3Γ- 
ηθδδ 3ί θβοίι δθ3ί ίη οοηΐΓΒδίίηρ οοίουτ οίβδίρηβοΙ ίο ίιοΙά 
3 ρβΓδοη ννίίίι 3 ιτΐ3δδ οί 100 ί<9 δθουΓθίγ ίη ρΙβοθ οίυηηρ 
3 ϊγθθ-Ϊ 3ΙΙ Ιβυηοίι 3δ ννβΙΙ 3δ ννίίίι ίίιβ ΙιΐθίιοβΙ ίη οβρδίζθίί 
ροδίίίοη. 

4.6.3.2 Τίΐθ δΙβίιίΙίίγ οί ίίιβ ΙιΐθίιοβΙ δίιβΙΙ ί)θ δυοίι ίίιβί ίί ίδ 
ίηίΐθΓθηίίγ ογ 3υίοηπ3ΐϊθ3ΐΙγ δθΙί-Γί9ίιίίη9 ννίΐθη ΙοβγΙθοΙ ννίίίι 
ίίδ ίυίί ογ 3 ρ3ΓΐΪ3ί οοΓπρίθΓΠθηΙ οί ρθΓδοηδ βηοί θςυίριτίθηΐ 
3ηοΙ 311 θηίΓβηοθδ 3η<ί ορθηίηρε βγθ οίοδθο! ννβΙθΓΐίρίιί 3ηοΙ 
ίίιβ ρθΓδοηδ 3 γθ δθουτθοΙ ννίίίι δβίθίγ ίΐθίίδ. 

4.6.3.3 Τίΐθ ΜίθίιοθΙ δίιβΙΙ Ιοθ οβρβίιΐθ οί δυρροτίίηρ ίίβ ίυίί 
οοΓπρίθΓηθηί οί ρθΓδοηδ βηοί θρυίρΓΠθηί ννίΐθη ίίιβ ΙιΐθίιοβΙ 
ίδ ίη ίίιβ (ΐ3Γη39θοΙ οοηοΐίΐίοη ρΓθδοτίίίθοΙ ίη ρβΓβρΓβρίι 

4.4.1.1 3ηοΙ ίίδδΐ3ί)Νίίγδίΐ3ΐί ίΐθ δυοίι ΙίιβΙίηίίΐθ θνθηίοίοβρ- 
δίζίηρ, ίίννίΙΙ 3υΙθΓη3ΐίθ3ίΙγ3ίΐ3ίη 3 ροδίίίοη ΙίιβίννΝΙ ρτονίοίθ 
3η 3ί)0νθ-νν3ίθΓ θδοβρθ ϊογ ίίδ οοουρΒπίδ. ννίΐθη ίίΐθ 
ΝίθΙοοβΙ ίδ ίη ίίιβ 3ί3ίιΙβ ίΙοοοίθοΙ οοηςίίΐίοη, ίίιβ ννβίθΓ Ιβνθί ίη- 
δίεΙθ ίίιβ ΝίθΙοοβί, ΓΠθβδυΓθοΙ βίοηρ ίίιβ δθ3ίί>3θΙ<, δίιβΙΙ ηοί 
ίΐθ πίογθ ίίιβη 500 τητη βίιονθ ίίιβ δθβί ρβη 3ί βηγ οοουρβηί 
δθ3ίίη9 ροδίίίοη. 

4.6.3.4 Τίΐθ (Ιθδίρη οί 3ίί θηρίηθ θχίιβυδί ρίρθδ, βιγ οΐυοίδ 
3ηεΙ οΐίΐθΓ ορθηίηρβ δίιβΙΙ ίΐθ δυοίι Ιίιβί ννβίθΓ ίδ θχοΐυςίθοί 
ϊγογπ ίίιβ θη 9 ίηθ ννίΐθη ίίιβ ΝίθΙοοβί οβρδίζθδ βηοί Γθ-Γί9ίιίδ. 

4.6.4 ΡτορυΙδίοη 

4.6.4.1 ΤΙίθ θηρίηθ βηοΙ ίΓβηδΓπίδδίοη δίιβΙΙ ίΐθ οοηίΓοΙΙβοΙ 
ϊγογπ ίίιβ ίΐθίηπδΓηβη’δ ροδίίίοη. 

4.6.4.2 Τίΐθ θηρίηθ βηο! θη 9 ίηθ ίηδί3ίΐ3ίίοη δίιβΙΙ ίιβ οβρβ- 
ίιίθ οί τυηηίηρ ίη 3ηγ ροδίίίοη οΙυΓίη9 οβρδίζθ 3ηεΙ οοηίίηυθ 
ίο τυη 3ΪίθΓ ίίΐθ ΝίθΙοοβί Γθίυτηδ ίο ίίΐθ υρτίρίιί ογ δίιβΙΙ βυίο- 
ΓΠ3ΪΪ03ΐίγ δίορ οη 03ρδίζίΠ9 3ΠθΙ ί)θ Θ33ΪIγ Γθδί3ΓίθθΙ βίίθΓ ίίΐθ 
ΙίίθΙοοΒΐ ΓθίυΓΠδ ίο ίίΐθ υρΓί 9 ίιί. Τίΐθ οΙθδί 9 η οί ίίιβ ίυβί βηοί Ιυ- 
ΙθΓίθ3ΐίη9 δγδΐθΓΠδ δίιβΙΙ ρτθνθηί ίίιβ Ιοδδ οί ίυβί 3ηοΙ ίίιβ Ιοδδ 
οί πίογθ Ιίΐ3η 250 γπΙ οί ΙυίΐΓίοθΙίηρ οίί ϊγογπ ίίΐθ θηρίηθ 
ςίυΓίη9 οβρδίζθ. 

4.6.4.3 Αιγ οοοΙθοΙ θηρίηθδ δίιβΙΙ ίιβνθ 3 οΐυοί δγδίθππ ίο 
ΙβΚθ ίη οοοΙίηρ 3ίτ ϊγογπ, βηοΙ θχίιβυδί ίί ίο, ίίιβ ουίδίοΐθ οί ίίΐθ 
ΝίθΙοοβί. ΜβηυβΙΙγ ορθΓβίθθΙ θΙβπηρθΓδ δίιβΙΙ ίΐθ ρτονίοΙθοΙ ίο 
θηβίιΐθ οοοΙίηρ 3 Ϊγ ίο ίιβ ΙβΚθπ ίη ϊγοπί, 3ηοΙ θχίιβυδίθοΙ ίο, 

ίίΐθ ίηίθΓίΟΓ Οί ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ. 

4.6.5 ΡΓΟίθοίίοη βρβίηδί 3θθθΙθΓ3ίίοη 
ΝοΙννίΙίΐ3ί3ηςΙίη9 ρ3Γ39Γ3ρίι 4.4.1.7, 3 ΙοίβΙΙγ θηοΙοδθοΙ 

ΝίθΙοοβί, θχοθρί 3 ϊγθθ-ϊβΙΙ Νΐθίιοβί, δίιβΙΙ ίιβ δο οοηδίτυοίθοΙ 
βηοΙ ΐθηοΙθΓθοΙ δυοίι ίίιβί ΙΙίθ Μίθί>03ί ΓθηάθΓδ ρτοίθοίίοη 
393ίηδί ίΐ3ΓΓπίυΙ βοοθΙθΓβΙίοηδ ΓθδυΙίίηρ ϊγοπί βη ίτηροοί οί 
ίίΐθ Ιϊΐθί)03ΐ, ννίΐθη ΙοβοΙθοΙ ννίίίι ίίδ ίυΙΙ οοΓπρίθΓηθηί οί ρθΓ¬ 
δοηδ βηοΙ θρυίρπΊθηί, ορβιηδί ΙΙίθ δίιίρ’δ δίοΙθ 3ί βη ίιτιρΒΟΙ 
νθίοοίίγ οί ηοί Ιθδδ ΐίΐ3η 3.5 πη/δ. 

4.7 Ργθθ-ϊθΙΙ ΙίίθίιοθΙδ 

4.7.1 ΟθπθγθΙ ΓθςυίΓθΠΊθηίδ 

4.7.1.1 Ργθθ-ϊθΙΙ ΙίίθίιοθΙδ δίιβΙΙ οοηιρίγ ννίίίι ίίιβ ΓθςυίΓθ- 
ΠΊθηίδ οί δθοίίοη 4.6 βηοΙ ίη ΒθΙοΙίΙίοη δίιβΙΙ οοτηρΙγ ννίίίι ΙΙίθ 
ΓθρυίΓθΠΊθηίδ οί ίίιίδ δθοίίοη. 

4.7.2 ΟθΓΓγίηρ 03ρ30Ϊΐγ οί 3 ΪΓΘΘ-Ϊ3ΙΙ Ιίίθί)03ΐ 

ΤΙίθ οβΓΓγίηρ οβρβοίίγ οί 3 ϊγθθ-ϊβΙΙ ΙιΐθίιοβΙ ίδ ΙΙίθ ηυτηίΐθΓ 
οί ρθΓδοηδ ίίιβί οβη Ιοθ ρτονίοίθοί ννίίίι 3 3θ3ΐ ννίίίιουί ίηίθΓ- 
ίθΓίηρ ννίίίι ΙΙίθ ΠΊθβηδ οί ρτορυΙδίοη ογ ΙΙίθ ορθΓβίίοη οί βηγ 
οί ίίιβ ΙίίθίιοβΙ’δ θςυίρπΊθηί. Τίΐθ ννίοΐίίι οΐίίΐθ δθβί δίιουΙοΙ Ιοθ 
3ί Ιθβδί 430 πίπί. Ργθθ οΙθβΓβηοθ ίη ΪΓοηί οί ΙΙίθ ί)3θΙ<ΓθδΙ 
δίιβΙΙ ί>θ 3ί Ιθβδί 635 ιίίπί. Τίΐθ ί)3θΙ<ΓθδΙ δίιουΙςΙ θχΙθποΙ 3ί 
Ιθ3δί 1,000 πίπί βίιονθ ίίΐθ δθβίρβη. 

4.7.3 ΡΘΓΪΟΓΓΠ3ΠΟΘ ΓθςυίΓΘΠΊΘΠίδ 

4.7.3.1 Εβοίι ΐΓθβ-ΐθΙΙ ΙιΐθίιοβΙ δίιουΙςΙ ΠΊ3ΐ<θ ροδίίίνθ 
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Ιΐθβ(1νν3γίΓηΐΤΙβθΙί3ίθΙγ3ίΙβΓνν3ΐθΓθηΐΓγ3η(1 5ί)3ίΙ ηοΐ ΟΟΙ71Θ 
ίηΐο οοηί 3 θί ννίίίι ίίΐθ βίιίρ βίίθΓ 3 ΐΓββ Ϊ 3 ΙΙ ίΒυηοΙΊίπς 3931 η- 
5 ΐ 3 ίπηηοίυρΙο 10° 3 ηοΐ 3 ΐί 5 ΐοίυρίο20° θίΐΙηβΓνν 3 γ ϊγοππ 
ΙΙίθ οθΓΐίΐίοβίίοη ίΐθί 9 ίιΙ ννίιβη ίυΙΙγ βςυίρρβοΙ 3 ηό ΙοθοΙθοΙ 
ννίίίι: 

.1 ίίβίυΙΙοοΓηρΙβιηβηΙοίρβΓβοηβ; 

.2 Ο00υρ3Πΐ3 30 33 10 03ϋ3θ ίίΐβ ΟΘΠίΓΘ Οί 0Γ3νίϊγ 10 ί)β ίη 
ίίιβ ηηο3ΐ ίθΓ\Λ/3Γ(1 ροβίίίοη; 

.3 οοουρ3ηΐ3 30 33 Ιο 03ϋ3θ ΙΙίθ οθπΙγθ οί 9Γ3νίίγ Ιο ί)β ίη 
ΙΙίθ ηηο3ΐ 3ίΐ ροβίίίοη; βηοΙ 

.4 ίΐ3 0ρθΓ3ΐίΠ9 0ΓΘ1Λ/ ΟηΙγ. 

4. 7.3. 2 ΡΟΓ ΟίΙ Ϊ3ηΚθΓ3, 0ΡΐβηηΪ03ΐ ί3Πΐ<βΓ5 ΆΓ\ά 935 03ΓΝΘΓ5 
ννϊΐΐη 3 ίίηβΙ 3Π9Ιθ οί ίιββί 9γθ31θγ Ιίιβη 20° οβίουΙβίβοΙ ίη 30- 
οοΓ(ί3ηοθ ννίίίι ίίΐθ ΙηίθΓηΒΐίοηβΙ Οοηνβηίίοη ίοΓίίιβ ΡΓβνβη- 
Ιίοη οί ΡοΙΙυΐϊοη ϊγογπ 8ίιίρ3,1973,35 ηηοοΙίίίβοΙ βγΐίιβ ΡγοΙο- 
οοί οί 1978 ΓΘΐ3ίίη9 ΙίιβΓβίο 3ηοΙ ΐίΐθ ΓβοοΓηιηβηοΐΒΐίοηβ οί ίίιβ 
0Γ93ΠίΖ3ίί0Π* 33 3ρρΙίθ3ΐθΐΘ 3 Ιίίβί>03ί 3ίΐ3ίΙ ί)β 03ρ3ί)Ιβ Οί 
Ιοθίη9ίΓθΘ-ί3ΐΙ ΙβυηοίιβοΙ 3ίίίΐθίίη3ΐ 3Π9ίθοί ίιββί βηοΙ οηίίΐθ 
ί)35θ Οί ΙίΐΘ ίίΠ3ί \Λ/3ίθΓΐίηθ Οί ίίΐ3ί 03ΐθϋΐ3ίίθη, 

4.7.3.3 Τίιβ ΓβρυίΓβοΙ ΪΓββ-ί 3 ίΙ ίιβί9ίιΙ βίιουίοΙ ηβνβΓ θχοθθοΙ 

ίίΐθ ίΓββ-ΐθΙΙ ΟβΓίίίίΟθΙίΟΠ ίΐβ^ίΐί. 

4.7.4 ΟοηβΙΓυοίίοη 

ΕθΟίΐ ΐΓβθ-ΐθΙΙ Ιίίβί>03ί 3ίΐ3ΐΙ ί)β Οί 3ϋίίίθίΘΠί 5ΐΓΘΠ9ΐίΐ ίθ 

ννίΐίιβίθηοΐ, ννίΐθη ΙοβοΙβοΙ ννίίίι ίί3 ίυΙΙ οοηηρίθηηθηΐ οί ρβΓ- 
3οη3 3ηοΙ βρυίριτιβηΐ, 3 ΪΓβθ-ί3ίΙ Ιθυηοίι ϊγοιύι 3 ίιβί9ίιΙ οί 3ί 
Ιθ33ΐ 1.3 ΪΪΓΠΘ3 ίίΐθ ίΓΘΘ-ίβΙΙ ΟΘΓΐίίίΟΒίίοη ίΐβ^ίΐί. 

4.7.5 ΡΓΟίβοίίοη 393ίη3ί ίΐθπτιίυΙ 3θοβίβΓ3ίίοη 

ΕθΟίΐ ΐΓββ-ίθΙΙ Ιίίθί)03ΐ 5ίΐ3ίΙ ί)Θ 30 ΟΟΠβίΓυΟίβΟΐ 33 ίθ ΘΠ- 
3ϋΓΘ 1ίΐ3ί ίίιβ Ιίίθί)03ΐ 13 03ρ3ί)ί6 Οί ΓΘΠ(1βΠη9 ρΓΟίβΟίίΟΠ 
393ίη5ί ίΐ3ΓΓηΐυΙ 3θθθίθΓ3ΐίοη3 Γθ3ϋΙίίη9 ίΓοηη ίοβίηρ 
ΙβυηοίιβοΙ ϊγοπί ίίιβ ίιβΪ9ίιί ίοΓ ννίιίοίι ίί ί3 ίο ί)θ οβΓίίΐϊβοΙ ίη 
03ίηι νν3ίθΓ υηοΙβΓ υηίβνουΓθίιΙβ οοηοΐίΐίοηβ οί Ιγιγπ οί υρ ίο 
10° 3η(1 ΙΪ3ί οί υρ ίο 20° βίίίιβΓ ννβγ ννίιβη ίί ίβίυΙΙγβςυίρρβοΙ 
3ηοΙ ΙοβοΙβοΙ ννίίίι: 

.1 ίΙβίυΙΙοοιηρΙβιηβηΙοίρβΓβοηβ; 

.2 Ο00υρ3Πί3 30 33 ίθ 03ϋ3θ ίίΐβ ΟΘΠίΓΘ Οί 9Γ3νίίγ ίθ ί)θ ίη 
ίίιβ πίοβΙ ίοη/νβΓοΙ ροβίίίοη; 

.3 Ο00υρ3Πί3 30 33 ίθ 03ϋ3θ ίίΐβ ΟΘΠίΓΘ Οί 9Γ3νίίγ 10 ί)θ ίη 
ίίιβ Γηο3ΐ 3ίί ροβίΐίοη; βηοΙ 

.4 ίίιβ ορθΓ3ίίη9 ΟΓθνν οηίγ. 

4.7.6 1_ίίθί)03ΐ ίίΙίίηρΞ 

Εβοίΐ ίΓΘΘ-ίθίί Ιίίθί)03ΐ 3ίΐ3ίΙ ί)θ ίίίίθοί ννίίίι 3 Γθίθ33θ 3γ3ίθΓΠ 
ννίιίοίι 3ίΐ3ίί: 

.1 ίΐ3νθ ίννο ίηοίθρθηοίθηΐ θοΐίνβίίοη 3γ3ΐθΓΠ3 ίοΓ ίίιβ γθ- 
Ιθ35θ ΓΠθοίΐ3ηί5ηη3 ννίιίοίι ΠΊ3γ οηίγ ί)θ ορβΓβίβοΙ ίΓοηη ίη- 
3ΪθΙθ ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ 3ΠθΙ ί)θ ΓΠΒΓΚθοΙ ίη 3 ΟΟίουΓ ίίΐθί ΟΟΠΐΓ35ΐ3 
ννίίίι Ϊΐ5 3ϋΓΓουηοΙίη95; 

.2 6β 50 3ΓΓ3Π9β(ί 33 ίθ Γθίθ33θ ίίΐβ ί)03ί ϋΠΟίθΓ 3Πγ ΟΟΠΟΐί- 
ίίοη οί Ιθ3θΙίη9 ϊγοπί ηο ΙοβοΙ υρ ίο 3ί Ιθ33ί 200% οί ίίιβ πογ- 
ΓΠ3ί ΙοβοΙ Ο3υ3θο1 ί)γ ίίιβ ίυΙΙγ βςυίρρβο) Ιίίθίοοθί ννίιβη Ιθ3θΙ- 
ΘΟί ννίίίι ίίιβ ηυΐΎΐβθΓ οί ΡΘΓ30Π3 ίΟΓ ννίιίοίι ίί 18 ίο ί)θ 3ρρΓθνθθΙ; 

.3 ί>θ θοίθρυβίθίγ ρΓΟίθΟίθΟί 393ίΠ5ΐ 30θίθΙθηΐ3ΐ ΟΓ ρΓΘ- 
ΓΠθίυΓθ υ5β; 

.4 ί)θ οΙθ 3 ί 9 ηθοΙ ίο Ιβ 3 ί ίίιβ γθΙθ 33 θ 3 γ 3 ίθΓη ννίίίιουί Ιβυηοίι- 
ίη 9 ίίιβ Ιίίθί)03ί; 3 ηοΙ 

.5 ί>θ θίθ5ί9ηθθΙ ννίίίι 3 ί30ίθΓ οί 33ίθίγ οί 6 ί)33θθί οη ίίΐθ 
υίίίΓΤ13ΐθ 3ΐΓθη9ΐίΐ οί ίίιβ ΙΤΙθΙβΝθΙβ υ5θθί. 

4.7.7 ΟθΓίίίίθ3ίθ οί 3ΡΡΓ0Υ3Ι 


Ιη ΒοΙοΙίΙίοη ίο ίίιβ ΓβςυίΓβιηβηΙβ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 4.4.1.2 ίίιβ 
ΟΘΓίίίίΟΒίθ οί 3ρρΓ0ν3ί ίΟΓ 3 ίΓΘΘ-ί3ίί Ιίίθί)03ΐ 3ίΐ3ίί 3ί30 3ί3ίθ: 

- ίΓββ-ΐβΙΙ οθΓίίίίθ3ίίοη ίΐθί9ίιί; 

- ΓθρυίΓθοΙ ΐ3υηοίιίη9 Γ3Γηρ Ιθη9ίίι; 3ηοΙ 

- ΐ3υηοίιίη9 Γ3ηηρ βηρίθ ίοΓ ίίιβ ίΓββ-ίβΙΙ οθΓΐίίίοβΙίοη 
ίΐθί9ίιΙ. 

4.8 1_ίίθί)03ί3 ννίίίι 3 3θίί-οοηί3ίηθοΙ 3 ιγ βυρροΓί 3γ3ίθΓη 

Ιη ΒοΙοΙίΙίοη ίο οοΓηρίγίη9 ννίίίι ίίιβ ΓβςυίΓβιτιβηΙβ οί 3θοίίοη 
4.6 ΟΓ 4.7, 33 3ρρίίθ3ί>Ιθ, 3 Ιϊίθί)03ΐ ννίίίι 3 5βΙί-οοηί3ίηβοΙ 3ΪΓ 
3ϋρρ0Γί 3γ3ΪΘΓΠ 3ίΐ3ίί ί)θ 30 3ΓΓ3Π9Θ011ίΐ3ί, ννίΐθΠ ρΓΟΟΘΘθίίη9 
ννίίίι 3ίί ΘΠΙΓ3Π0Θ3 3ΠθΙ ΟρθΠίηρδ θΙθ3θθί, ίίΐθ 3ΙΓ ίη ίίιβ Ιϊίθί)03ΐ 
ΓΘΠΊ3Ϊη8 33ίθ 3ΠθΙ ί)ΓΘ3ίίΐ3ί)Ιθ 3ΠθΙ ίίΐθ ΘΠρίΠΘ Γ0Π3 ΠΟΓΙΠθΙΙγ 
ίοΓ 3 ρβΓΪοο) οί ηοί Ιθ55 Ιίιβη 10 ηηίη. Ουππ9 ίίιίβ ρθτίοοΙ ίίιβ 3ί- 
ηηοδρίΐθΓίο ρΓθ33ϋΓθ ίη3ίοΙθΙίΐθΙίίθί)θ3ΐ3ίΐ3ΐΙ ηβνβΓ ίβΙΙ ίοβίονν 
ίίΐθ Οϋΐ3ίθΙθ 3ίηΐ03ρίΐθΓίθ ΡΓΘ330ΓΘ ΠΟΓ 3ίΐ3ΐΙ ίί ΘΧΟΘΘΟΙ ίί ί>γ 
ΓΠΟΓΘ Ιίιβη 20 ίΐΡβ. Τίΐθ 3γ3ίθΓΠ 3ίΐ3ίί ίΐ3νθ νί3υ3ί ίηθΙίθ3ΐθΓ5 ίο 
ίηοΙίοΒίθ ίίιβ ΡΓΘ330ΓΘ οί ίίΐθ 3 ιγ 3υρρίγ 3ί 311 ΙίΓΠββ. 

4.9 ΡΪΓΘ-ρΓΟΐθΟΐθΟί Ιϊίθί)03Ϊ3 

4.9.11η ΒοΙοΙίΙίοη ίο οοηιρΙγίη9 ννίίίι ίίιβ ΓθςυίΓθΓηθηί3 οί 5βο- 
ίίοη 4.8, 3 ίί γθ- ρΓοίβοΙθο) ΜίθίχοΙ ννίιβη ννβΙβΓίιοΓηβ 3ίΐ3ίί 6β 
03ρ3ί)Ιθ οί ρΓοίθοίίηρ ίίιβ ηυηηί)θΓ οί ρθΓ3οη3 ίί 15 ρθπτηίίίθοΙ ίο 
βοοοΓηηιοοΙβΙθ ννίΐθη βυΙοίβοΙβοΙ ίο 3 οοηίίηυουβ οίΙ ίίτβ 1ίΐ3ί 
θηνθΙορθ5 ίίΐθ Ιϊίθί)03ΐ ίοΓ 3 ρθΓΪοοΙ οί ηοί Ιθ53 Ιίιβη 8 Γηίη. 

4.9.2 \Λ/3ίθΓ 5ρΓ3γ 3γ3ίθΓη 

Α Ιίίθί)03ΐ ννίιίοίι ίΐ33 3 ννβίθΓ 3ρΓ3γ ίΐΓΘ-ρΓΟίθΟίίΟΠ 3γ3ίθΙΐη 
5ίΐ3ίί οοπηρίγ ννίίίι ίίιβ ίοίίοννίηρ: 

. 1 ννβίθΓ ίΟΓίίΐθ 3γ3ίθΓΠ 3ίΐ3ίί ί)θ ΟΐΓβννη ίΓοηη ίίιβ 3Θ3 ί>γ 3 5θίί- 
ρΓίΓηίη 9 ΓηοΙθΓρυηιρ. ΙΙβίιβΙΙΙοθ ρο55ί&ΙβΙοΙυΓη«οη»3ηοΙΙυΓη 
«οίί» ίίιβ ίίονν ΟΓ ννβίθΓ ΟνθΓ Ιίΐβ βΧίβΝΟΓ 0Ϊ ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ; 

.2 ίίΐθ 3θ3νν3ίθΓ ϊηίθΚθ 5ίΐ3ίΙ ί)θ 30 ΒΓΓβηρθΟί 33 ίθ ρΓθνβηί 
ίίιβ ίηί3ΐ<θ οί ίΐ3ΓηΓΠ3ί)Ιθ ΙίρυίοΙβ ίΓοηη ίίιβ 3Θ3 βοιΙβοθ; βηοΙ 

.3 ίίιβ 5γ5ίθΓη 3ίΐ3ΐί ί)β 3ΓΓ3Π9Θ0Ι ίΟΓ ίίϋ3ίΐίη9 ννίίίι ΪΓΘ3ίΐ 
ννβίθΓ 3ΠθΙ 3ΐίθννίη9 ΟΟΓΠρίθίθ 0ΐΓ3ίη39θ. 

ΟίίβρίθΓ V - ΡΘ300Θ Βθ3ί3 

5.1 Ρθ5ουθί)θ3ί3 

5.1.1 ΟθπθγβΙ Γθθ|υίΓθΐ7ΐβηΐ8 

5.1.1.1 Εχοθρί 33 ρωνίοίθοί ί>γ ΙΙΊΪ3 3θθίίθη, 3ΙΙ ΓΘ300Θ 
ί>03ΐ8 3ίΐ3ίί οοπηρίγ ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθηηθηΙβ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 

4.4.1 ίο 4.4.7.4 ίηοίυβίνθ 3ηοΙ 4.4.7.6, 4.4.7.7, 4.4.7.9, 
4.4.7.10 3ηοΙ 4.4.9. Α Ιίίβί>03ΐ ΓΠ3γ ί)θ βρρΓονθοΙ βηοΙ υβθοΙ 
33 3 ΓΘ300Θ ί)03ΐ ίί ίί ΙΎ1θβΐ5 311 Οί ίίΐθ ΓθρυίΓΘΓΠθηίβ Οί ΙίΐΙ3 
5θοίίοη, ίί ίί 3υοοθ33ίυΙΙγ οοηιρίθίθβ ίίιβ 1θ3ίίη9 ίοΓ 3 Γθ3ουθ 
ί)03ί ΓθςυίΓθοΙ ίη Γθρυίβίίοη 111/4.2, βηοΙ ίί ίί3 βίοννβρθ, 
Ιβυηοίιίηρ 3ηοΙ ΓθοονβΓγ 3ΓΓ3Π9θΓτΐθηί3 οη ίίιβ 3ίιίρ ιτιθθΙ 3ίΙ 
οί ίίιβ ΓθρυίΓΘΓΠθηίβ ίθΓ 3 Γθ30ϋθ ί)03ί. 

5.1.1.2 ΝοΙννίίίΐ5ΐ3ηοΙίη9 ίίιβ ΓθςυίΓθηίθηΙβ οί ρβΓβρΓβρίι 
4.4.4 ΓθρυίΓθοΙ ϋυογβηί ΓηβίθΓίβί ίοΓ Γθ3ουθ Ιοο3ΐ3 Γηβγ Ιοθ ίη- 
5 ΐ3ίΙθοΙ θχΙθΓηβΙ ίο ίίΐθ ίιυΙΙ, ρΓονίοΙβά ίί ί3 βοΐθρυβίθίγ ρΓΟ- 
ΙθΟίθΟί 393ίη3ί (13111396 3Π(1 13 03ρ3ί)1θ οί \Λ/ίΙίΐ5ί3ηθΙίη9 ΘΧ- 
Ρ030ΓΘ 33 5ρθ0Ϊίϊθ(1 ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 5.1.3.3. 

5.1.1.3 Ρθ30ϋθ ί)03ί3 ΠΊ3γ ί)θ βίίίΐθΓ οί ΓροΙ ογ ίηίΙβίθοΙ 
οοηβΙΓυοίίοη ογ 3 οοΓηίιίηβΙίοη οί Ιοοίίι 3ηά 3ίΐ3ΐί: 

.1 Ιοθ ηοί Ιθ33 Ιίιβη 3.8 γπ βηοΙ ηοί γπογθ Ιίιβη 8.5 γπ ίη 
Ιθη9ίίι; βηοΙ 

.2 ί)θ 03ρ3ί)1θ οί 03ΓΓγίη9 3ί Ι633ί ίίνθ 3θ3ίθ(1 ρθΓ30Π3 3ΠθΙ 
3 ρθΓ3οη Ιγίη9 οη 3 3ίΓβΙοίιβΓ. ΝοΙννίίίΐ3ΐ3ηοΙίη9 ρ3Γ39ορίι 
4.4.1.5, 3θ3ίίη9, θχοβρί ίοΓ ίίΐθ ίΐθΙηΐ3Γη3η, πιβγ ίοβ ρΓονίοΙ- 
θθΙ οη ίίΐθ ίίΟΟΓ, ρΓθνί(1θθΙ ίίΐβί ίίΐθ 3θ3ίίη9 5ρ30θ 3Π3ίγ3ί3 ίη 
3000Γ(ΐ3ηθθ ννίίίι ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4.4.2.2.2 0505 3ίΐ3ρθ3 3ΪΓΠΜ3Γ 


* Ρθϊθγ Ιο ίίιβ οΐΒΐπόΐςθ ΒίΒόίΙιΙν ΓΘρυίΓβΓΠΘΠίβ οί ΙΓιβ ΙηΙθΓΠ3ΐί0Π3ΐ ΟοεΙθ Γογ ΟοηβΙΓυοίίοη 3ΓΚ| ΕρυίρΓηβηΙ οί 3ίιίρ3 03ΓΓνίης ΟΒπρθΓουβ ΟίιβΓηίθ3ΐ3 ίη ΒυΙΚ 
(ΙΒΟΟοοΙθ), βοΐορίθοί ΙινίίιβΜ3ΠίίΓηθ33ίθ(νΟοπηΓηΙίΐΘθίινΓθ3θΙυΙΙοη Μ30.4(48) ΒηϋίίΐΘ Ιη1θΓΠ3ΐίοπ3ΐ ΟοάΘίοΓίΓΐθ Οοπ3ίΓυοΙίοη 3ηοΙ ΕρυίρΓΠθη(οί3Γιίρ3 
03ΓΓγϊη9 Είςυθίίβυ 033Θ3 ίη ΒυΙΙ< (100 Οοόθ), 3ΰορίθθΙ όν Ιίιβ Μ3 ΓΪΪϊγτίθ 33ίθ1ν ΟοΓΠΓηίίΙθΘ Ιογ Γβ3θΙυίίοη Μ30. 5(48) 
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ΙοΐίςιυΓθ 1, Ιουί βΙίθΓθοΙ Ιο ηπ ονθΓβίί ΙθΠ9ίίι οί 1190 ηηιη Ιο 
ρΓονίοΙθ ίοτ θχΙθποΙθοΙ Ιθρε. Νο ρ3Γί οΐ 3 δθβίίηρ βρβοθ δίιβίί 
Ιοθ οπ ίίΐθ ρυηννβΐθ, ΐΓ3Π3οηη, ογ οη ίηίίβίθοΙ Ιουογβηογ 3ΐ ΐΐηβ 

δίθΐθδ Οίίίΐθ ί)03ΐ. 

5.1.1.4 Βθδουθ Ιοοβίδ ννίιίοίι θγθ 3 οοιτιΐοίηθίίοη οί η9ίοΙ 
3Π(1 ίηίίβίθοΙ οοηδίΓυοΙίοη δίΐ3ΐΙ οοπηρΙγ ννϊίΐη ίίΐθ βρρΓορήβίθ 
ΓθςυίΓθίτίθηΙδ οί ίίιίδ δθοίίοη ίο ίίΐθ δθΐίδίβοίίοη οί ίίΐθ Αά- 
ιτιίπίδΐΓ3ΐίοη. 

5.1.1.5 υηΐθδδ ίίΐθ Γθδουθ ΙοοθΙ ίιβδ βοΐθςυβίθ δίΐθθΓ, ίί 
δίΐ3ΐΙ Ιοθ ρΓονίοΙθοΙ ννίίίι 3 Ιοονν οονθΓ θχίθηοΐίηρ Ιογ ηοί Ιθδδ 
ίίιβη 15% οί ίίδ Ιθηρίίι. 

5.1.1.6 Βθβουθ ί>03ΐδ δίΐ3ΐΙ Ιοθ οβρβίοΐθ οί ΐΎίβηοθυνηηρ 3ί 
3 δρθθο) οί 3ΐ Ιθ3δί 6Ι<ηοίδ ΆΓ\ά ΓηβίηΙθίηίηρ ΙίιβΙ δρβθοΙ ϊογ 3 

ρθΙΊΟά Οί 3ί Ιθ3δί4 ίί. 

5.1.1.7 Βθβουθ Ιοοβίδ δίιβΙΙ ίιβνθ δυίίίοίθηί ιτιοΐοίΐίΐγ βηοΙ 
ΓΠ3ηθθϋνΓ3ΐθϊΙϊΐγ ίπ 3 3θ3\Λ/3γ ΙΟ ΘΠβΙβΙθ ρθΓδΟΠδ ίο Ιοθ γθ- 
ίΓΪθνθΟί ίΓΟΙΤΙ ίίΐβ \Λ/3ίθΓ, ΙΤΙ3Γδίΐ3ΐ ΙίίθΓθίίδ 3ΠθΙ ίθ\Λ/ ίίΐθ Ιθφβδί 
ΙίίθΓβΐΙ 03 γγϊθ( 1 οη ίίΐθ δίιίρ ννίΐθη ΙοθοΙθοΙ ννίίίι ίίδ ίυίί οοηορίθ- 
ΓΠθηί οί ρβΓδοηδ βηοΙ θςυίριτίθηΐ ογ ίίδ θςυίνβίθηί 3ί βδρθθοΙ 
οί 3ί Ιθ33ΐ 2 ί<ηοίδ. 

5.1.1.8 Α Γθδουθ Ιοοβί δίΐ3ΐί Ιοθ ίίίίθοΙ ννίίίι 3η ίηί)θ3ΓθΙ θπ- 
ρίηθ ΟΓ θυίΙθ03ΓθΙ ΓΠΟίΟΓ. Ιί ίί 13 ίίίίθοΙ ννίίίι 3Π ΟυΙΙβΟΘΓΟί ΙΊΊΟΐΟΓ, 
ίίΐθ ΓυεΙοΙθΓ βηοΙ ΙίΙΙβΓ ΐΎΐ3γ ίοΓηη ρ3Γΐ οί ίίΐθ θηρίηθ. Νοίννίίίι- 
5ί3ηοΙίη9 ίίΐθ ΓθςυίΓθΠΊθηίδ οί ρ3Γ30Γ3ρίι 4.4.6.1, ρθίΓοί- 
οίΓίνβη ουίΙοοβΓοΙ θηρίηθδ ννίίίι 3η βρρΓονθοΙ ίυθί δγδίθΓη 
ιτιβγ ί>θ ίίίίθοΙ ίη Γθδουθ Ιοοβίδ ρτονίοίθοΙ ίίΐθ ίυθί Ι3ηί<3 βγθ 
δρθοίθΐίγ ρΓΟίθΟίθΟί 393ΪΠ3Ϊ ίΪΓΘ 3ΠθΙ ΘΧρίΟδίΟΠ. 

5.1.1.9 ΑΓΓ3Π9θΓηθηΙδ ϊογ ίοννίηρ δίίθΙΙ Ιοθ ρθπτίΒηθηΙΙγ 
ίίίίθοΙ ίη Γθδουθ ί>03ίδ 3ηοΙ δίιβΙΙ Ιοθ δυίίίοίθηίίγ δίΓοηρ ίο γπ3γ- 
δίΐ3ί ΟΓίΟνν ΙίίθΓθίίδ 33 ΓθςυίΓΘΟί ίογ ρ3Γ30Γ3ρίΐ 5.1.1.7. 

5.1.1.10 υηΐθβδ θχρτθδδίγ ρτονίεΙθοΙ οίίΐθΓννίδθ, θνθΓγ Γθδ¬ 
ουθ ί)03ί δίΐθίί 6 θ ρηονίοΙθοΙ ννίίίι θίίθοίίνθ ηΐθΒηδ οί ΙοβίΙίηρ 
ογ βθ 3υίοηη3ΐίθ3ΐΙγ δθΐί Ιθ3ίΙίη9. 

5.1.1.11 Βθδουθ Ιοοβίδ δίιβΙΙ Ιοθ ίίίίθοΙ ννίίίι ννθ3ίίΐθΓίί9ίιί 
3ί0\Λ/39θ ίθΓ 5ΓΤΊ3ΙΙ ίίθΓΠδ ΟΪ θςυίρΐΎΙΘΠί. 

5.1.2 Βθδουθ ί)03ΐ θςυίριτίθηΐ. 

5.1.2.1 ΑΙΙ ίίθίτΐδ οί Γθδουθ ί>03ί θςυίριτίθηί, ννίίίι ίίΐθ θχ- 
οθρίίοη οί ί)θ3ΐ-ίιοοΙ<5 ννίιίοίι δίΐ3ίί ί)θ ΚθρΙ ίΓθθ ίοΓ ίθηοΙίηρ 
οίί ρυΓροδθδ, δίίθΙΙ Ιοθ δθουΓθό ννίίίιίη ίίΐθ Γθδουθ ί)03ί Ιογ 
Ι3δίιίη95, δί0Γ39β ίη ΙοοΙ<θγ3 ογ οοιηρ3Γΐηηθηΐ3, δίοΓβρβ ίη 

ί)Γ3θΙ<θίδ ΟΓ δίΐΎΐίίθΓ ΓΠ0υηίίη9 3ΓΓ3Π9ΘΙΤΙθηΙδ, ΟΓ ΟίίΐθΓ 

δυίί3ί)Ιθ ΓΠθβηδ. Τίΐθ θςυίριτίθηΐ δίίθΙΙ Ιοθ δθουΓθοΙ ίη δυοίι 3 
ιτιβηηθΓ 33 ηοί ίο ίηίθτίθΓθ ννίίίι 3ηγ ΐ3υηοίιίη9 ογ ΓθοονθΓγ 
ρΓοοθοίυΓθδ. ΑΙΙ ίίθηΐδ οί Γθδουθ Ιοοβί θςυίριτίθηΐ δίιβΙΙ ί)θ 33 
3ΓΤΊ3ΙI 3Π(1 Οί 33 ΙίίίΙθ ΓΠ333 33 ρΟδδίΙβΙθ 3ΠθΙ δίίθΙΙ Ιβθ ρ3θΙ<θθΙ 
ίη 3υίί3ί)1θ 3η(1 οοιτιρβοί ίοπτι. 

5.1.2.2 Τίΐθ ηοΓΓΠβί θςυίρηηθηΐ οί θνθΓγ Γθβουθ ί>03ί δίίθΙΙ 
οοηδίδί οί: 

. 1 δυίίίοίθηί ίουογβηί 03Γδ ογ ρβοΙοΙΙθδ ίο γτίβΚθ ίΐθ3θΙνν3γ ίη 
οβΙιύι 5Θ35. ΤίιοΙθ ρίηδ, ΟΓυίοίΐθδ ογ θςυίνβίθηί βΓΓβηρθ- 
ιτίθηΐδ δίΐ3ίΙ Ιοθ ρτονίοΙθοΙ ίοΓ θβοίι 03Γ. ΤίιοΙθ ρίηδ ογ ΟΓυίοίι- 
θδ δίίθΙΙ Ιοθ 3ΐί30ίι θ οί ίο ίίΐθ ί)03ί ί>γ ΙθηγθΓοΙδ ογ οίιβίηδ; 

.2 3 ί>υογ3ηί ΙοθΜθγ; 

.3 3 ί)ίηη3θίθ οοηίβίηίηρ 3η θίίίοίθηί οοηηρβδδ ννίιίοίι ίδ 
Ιυηοίηουδ ογ ρηονίοΙθοΙ ννίίίι βυίίβίοΐθ ΓΠθβηδ οί ΝΙυηηίηθΙίοη; 

.4 3 5θ3-3ηθίΐΟΓ 3Π(1 ΐΓίρρίΠ9 Ιίηθ ΟΓ ίίίίθοΙ ννίίίι 3 ίΐ3ννδθΓ Οί 
ΒοΙθρυβίθ δίΓθηρίίι ηοί Ιθδδ 1ίΐ3η 10 γπ ίη Ιθηρίίι; 

.5 3 ρβίηίθΓοί δυίίίοίθηί Ιθηρίίι 3ηοΙ 3ΐΓθη9ίίι, 3ίί3θίΐθ(1 ΐοίίΐθ 
ΓθΙθθδθ οΐθνίοθ οοΓηρΙγίηρ ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθηίθηΙδ οί ρ3Γ3- 
9Γ3ρίι 4.4.7.7 3ηοΙ ρίθοθοί 3ί ίίΐθ ίοη/ν3Γ(1 θηοΙ οί ίίΐθ Γθδουθ 
ί>03ί; 


.6 οηθ Ιουογβηί Ιίηθ, ηοί Ιθδδίίιβη 50 ηη ίη Ιθη9ίίι, οί δυίίίοίθηί 
δίΓθηρίίΐ ίο ίονν 3 ΙίίθΓβίί 33 ΓθρυίΓθθΙ ί)γ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 5.1.1 .7; 

.7 οηθ ννθίθΓρΓΟΟΐ θΙθΟίΓΪΟ ίΟΓΟίΐ δυίΐ3ί)1θ ίθΓ ΜΟΓδθ 319- 
ηθΙΙίηρ, Ιθ 9 θίίΐθΓ ννίίίι οηθ δρβΓθ δθί οί ί)3ΐίθΓίθδ 3ηοΙ οηθ 
3ρ3Γθ ΙουΙΙο ίη 3 ννβίθΓρΓοοί οοηίβίηθΓ; 

.8 οηθ ννίιίδίΐθ ογ θρυίνβίθηί δουηοΙ 3ΐ9η3ί; 

.9 3 ίΪΓ3ί-3ίςΙ ουίίίί ίη 3 ννβίθφΓοοί 03δθ οβρβίοΐθ οί ί)θίη9 
οίοδθοΙ ΙΪ9ίιίΙγ 3ίίβΓ υδθ; 

.10 ίννο ίιυογβηί Γθδουθ ςυοίίδ, 3ίί3θίΐθοΙ ίο ηοί Ιθδδ ίίιβη 
30 γπ οί βυογθηί Νπθ; 

.113 3θ3ΓθίΐΙί9ίΐί ννίίίι 3 ίΐΟΓΙΖΟΠΐβΙ 3ΠθΙ νθΓΐίΟβί δθθίΟΓ ΟΓ 
3ί Ιθ3δί 6° 3ηοΙ 3 Γηθ3δυΓθοΙ Ιυηιίηουδ ίηίθηδίίγ οί 2500οοΙ 
ννίιίοίι 03η ννοτΚ οοηίίηυουδίγ ίοΓ ηοί Ιθδδ 1ίΐ3η 3 ίι; 

.12 3η θίίίοίθηί γβοΙβγ ΓθίΙθοΙοτ; 

.13 ΙίΐθΓΓΠθΙ ρΓοΐθοίίνθ 3ί(ΐ5 οοηηρΙγίη9 ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθ- 
ιτίθηΐδ οί δθοίίοη 2.5 δυίίίοίθηί ίοΓ 10% οί ίίΐθ ηυηηίΐθΓ οί ρθΓ- 
δοηδ ίίΐθ Γθδουθ ί)03ΐ ίδ ρθπηίΙΙθοΙ ίο θοοογπγποοΙθΙθ ογ ίννο, 
ννίΐίοίΐθνθΓ ίδ ίίΐθ 9Γ331ΘΓ; 3ΠθΙ 

.14 ροΓί3ί)ίθ ΐίΓθ-θχίίη9υίδίιίη9 θρυίρΓΠθηί οί 3η 3ρ- 
ρΓονθοΙ ίγρθ δυίΐβίοίθ ίοΓ θχίίη9υίδίιίη9 οίί ίίτθδ.* 

5.1.2.3 Ιη 3θΙςΙίΙίοη ίο ίίΐθ θςυίρηίθηΐ ΓθςυίΓθοΙ ίιγ ρ3Γ3- 
9Γ3ρίι 5.1.2.2, ίίΐθ ηοΓΓηβΙ θςυίρηίθηΐ οί θνθΓγ τροΙ Γθδουθ 
ί)03ΐ δίίθΙΙ ίηοΐυοίθ: 

.1 3 ί)03ΐ ίιοοΚ; 

.2 3 ί>υοΙ<θΙ; 3ηοΙ 

.3 3 Κηίίθ ΟΓ ίΐ3ίθίΐθί. 

5.1.2.4 Ιη 3θΙςΙίΙίοη ίο ίίΐθ θςυίρηίθηΐ ΓθςυίΓθοΙ ίιγ ρ3Γ3- 
9Γ3ρίι 5.1.2.2 ίίΐθ ηοΓΓηβΙ θςυίρηίθηΐ ίοΓ θνθΓγ ίπίΐβίθοί Γθδ¬ 
ουθ ί)03ΐ δίίθΙΙ οοηδίδί οΐ: 

.1 3 βυογβηί 53Ϊθίγ Κηίΐθ; 

.2 ίννο 3ροη9θδ; 

.3 3η θίίίοίθηί ΓηθηυβΙΙγ ορθΓθίθοΙ βθΙΙοννβ ογ ρυπιρ; 

.4 3 Γθρ3ίΓ 1<ί1 ίη 3 δυίί3ί)1θ οοηίβίηθΓ ϊογ Γθρ3ίΓίη9 ρυηο- 
ίυτθδ; 3ηοΙ 

.5 3 53Ϊθίγ ί)03ί-ίΐ00ΐ<. 

5.1.3 Α(1οΙίΙίοη3ΐ ΓθρυίΓθηίθηΙδ ϊογ ίηίΐ3ίθ(1 Γθδουθ ί>03ΐβ 

5.1.3.1 Τίΐθ ΓθςυίΓθηίθηΙδ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 4.4.1.4 3ηά 
4.4.1.6 οΐο ηοί βρρίγ ίο ίηίίθίθοΙ Γθδουθ Ιοοβίδ. 

5.1.3.2 Αη ίηίΙθίθοΙ Γθδουθ ί)03ΐ δίίθΙΙ ί)θ οοηδίΓυοίθά ίη 
δυοίι 3νν3γίίΐ3ί, ννίΐθη δυδρθηοΙθοΙ ί>γ ίίδ ΙογιοΙΙθ ογ Ιίίίίη9 ίιοοΚ: 

.1 ίί ίδ οί δυίίίοίθηί δΐΓθΠ9ίίι 3ηςΙ Γί 9 ίθΙίΙγΙο θπβΙοΙθ ίί ίο Ιοθ 
Ι οννθΓθοΙ βηοΙ ΓθοονθΓθοΙ ννίίίι ίίδ ίυίί οοΓηρίθηίθηΙ οί ρθΓδοηδ 
3ηεΙ θρυίρηίθηΐ; 

.2 ίί ίδ οί δυίίίοίθηί δΐΓθΠ9ίίι ίο ννίίίΐδίθηοΙ 3 Ιθ3(1 οί 4 ίίιηθδ 
ίίΐθ ηπ3δδ οί ίίδ ίυίί οοΓηρίθηίθηΙ οί ρθΓδοηδ άγ \0 θςυίριτίθηΐ 
3ί3η3Γπί)ίθηΙΙθΓηρθΓ3ΐυΓθοί20 ± 3°0, ννίίίι 311 ΓθΙίθίνβίνθδ 
ίηορθΓ3ίίνθ; 3ηοΙ 

.3 ίί ίδ οί δυίίίοίθηί δίΓθη9ΐίι ίο ννιίίΐδίβηοΙ 3 ΙοβοΙ οί 1.1 ίίιτίθδ 
ίίΐθ ΓΠ3δδ οί ίίδ ίυίί οοηηρίθΐηθηΐ οί ρθΓδοηδ βηοΙ θςυίριτίθηΐ 
3ί 3η 3Γηί)ίθηί ΐθΓηρθΓ3ΐυΓθ οί -30°Ο, ννίίίι 311 ΓθΙίθί νβίνθδ 
0ρθΓ3ίίνθ. 

5.1.3.3 ΙηίΐΒίθοΙ Γθδουθ Ιοοβίδ δίιβΙΙ Ιοθ δο οοηδίΓυοίθοΙ 3δ 
ίο Ιοθ οβρβίοΐθ οί ννίίίΐδί3ηοΙίη9 θχροδυτθ: 

.1 ννίΐθη δίοννθοΙ οη βη ορβη οΙθοΚ οη 3 δίιίρ 3ί δθβ; 

.2 ϊογ 30 εΐβγδ 3ΪΙθ3ί ίη 311 δθ3 οοηοΐίΐίοηδ. 

5.1.3.4 Ιη 3(1οΙίΙίοη ίο οοηηρΙγίη9 ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθηίθηΙδ οί 
ρ3Γ39Γ3ρίι 4.4.9, ίηίΙβίθοΙ Γθδουθ Ιοοβίδ δίιβΙΙ Ιοθ γπ3γΚθοΙ 
ννίίίι 3 δθΓίβί ηυηοΙοθΓ, ίίΐθ ΓΠ3ΐ<θΓ’δ ηβΓΠθ ογ ΙγβθΙθ γπ3γΙ< βηοΙ 
ίίΐθ εΐβΐθ οί ΓΠ3ηυΪ30ίυΓθ. 


* ΡβίβΓ Ιο Ιίΐθ Βθνίδβυ ΟυιϋΘΐίηθΗ (ογ Μηππθ ΡοΓίΗβΙβ Ριγθ ΕχΙίηςυίΗΓίΘΓβ, Ηοίορίθό Ιον 1(ΐθ θΓ93ηίΖ3ΐίοη Γ>ν ΓβδοΙυίίοη Α. 602(15) 
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5. 1 .3.5 Τίΐθ ίιυογβηογ οί βη ίηίΙβίβοΙ Γθδουβ ΙοοβΙ δίιβΙΙ ίιβ 
ρΓονίοΙβοΙ ίιγ θίΐίΐθΓ 3 δίηρΙβ ίυίιβ δυίιοΙίνίοΙβοΙ ίηΐο 31 Ιββδί ίίνβ 
5θρ3Γ3ΐθ 00Γηρ3ΓΐπΊθηΐ3 οί 3ρρΓθχίιτΐ3ΐβΙγ βρυβΙ νοίυιπβ ΟΓ 
Ιννο 5θρ3Γ3ίθ ίυίΐβδ ΠβίίίΐβΓ ΘΧΟββοΠηρ 60% οί Ιίΐθ Ιθΐ3ΐ νοΙ- 
υΐΠΘ. Τίΐθ βυθγ3ηθγΙυβθ5 5ίΐ3ΐΙ ί)β 30 3ΓΓ3ΠρβθΙ Ιίΐβίίίΐβ ίη- 
1301 ΟΟΓΠρΒΓίΓΠβηΙδ 3(Ί3|Ι ί)β 3&1θ Ιο δυρροΓΐ Ιίΐθ ΠυΐΗίΐβΓ οί 
ρβΓδΟΠδ ΙΛ/ίΐίοίΐ ίίΐθ ΓβδΟυβ ί)03ί 13 ρβΓΓΠίΙίβΟΐ ΙΟ 3000ΓΠΓΠ0- 
θ)3ΐβ, β3θίΐ ίΐβνίηρ 3 171355 οί 75 Κρ, ννίΐθΠ δββίβοΐ ίη ΙίίβΙΓ 
Π0ΠΠ3Ι ρΟδίίίΟΠδ ννίίίΐ ρ03ίίίνθ ίΓβθί>03Γ(1 ΟνβΓ ΐίΐθ ΓβδΟυβ 
ίιοβί’δ θπϊϊγθ ρθΓΪρίΐθΓγ υηοΙβΓ ίίΐθ ίοΙΙοννίηρ οοηοΐίΐίοηδ: 

.1 ννίίίι ίίΐθ ίοΐΛ/ν3ΐτΙ ίιυογβηογ οοΓηρΒΓίιπβηΙ οΙβίΙβίβοΙ; 

.2 ννίίίι ίίΐθ θπϊϊγθ ίιυογβηογ οη οηβ 3ΪεΙβ οί ίίΐθ Γββουβ ίιοβί 

0)βίΐ3ΐβ0ΐ; 3Γ)(ί 

.3 ννίίίι ΙίΐΘ θπϊϊγθ Ιουογβηογ οη οπθ δίάβ 3Π(ί ίίΐθ ίιονν οοιπ- 
ρ3ΓίΐΤ1θηΙ(ίθίΐ3ΐθθΙ. 

5.1.3.6Τίΐθ ίτυογβηογ ίυίιβδ ίοπτιίηρίίιβ ίιουηοΙβΓγοΐΙίιβ 
ίηίΐθΐθθΐ Γθ5ουθ ί>03ί 3ίΐ3ίΙ οπ ίηίΐθίίοη ρΓονίοΙβ 3 νοίυηηβ οί 
ηοί Ιθ55 Ιίΐ3Π 0.17 ΙΤΐ3 ίθΓ Θ30ίΐ ΡΘΓ50Π ίίΐθ ΓβδΟυβ ί)03ΐ 13 
ρβΓΙΤίίΙΙβΟΐ ίο 300017117100310. 

5.1.3.7 Εβοίι βυογβηογ οοΓηρβΓίΓπβηΙ δίίθΙΙ Ιοθ ίίίίθοΙ ννίίίι 3 
ΠΟΠ-ΓθίυΓΠ νβίνθίΟΓ Ι713ηυ3ί ίπίΐ3ίίθΠ 3Π(ί ΠΊΘ3Π3Ϊ0Γ (ίθίΐ3ΐίοη. 
Α 33Ϊθίγ Γθίίθί νβίνθ 3ίΐ3ίί 3ί30 ί>θ ίίίίθοΙ υηΙθ33 ίίΐθ ΑοΙηηίη- 
Ϊ3ΐΓ3ίίθη 15 33ΪΪ3ΪΪΘ011ίΐ3ί δυοίΐ 3Π 3ρρΙΪ3Π0θ 15 υηΠΘΟΘ553Γγ. 

5.1.3.81)ηοΙθΓηθ3ΐίι ίίΐθ ίιοίίοΓΠ 3ποΙ οη νυίηθΓ3ί)Ιθ ρΙβοθδ 
οη ίίΐθ ουίδίοΙβ οί ίίΐθ ίηίΙβίβοΙ γθβοοθ ίιοβί, Γυίιίιίηρ δίπρδ 
δίίθΙΙ ί>θ ρΓονίοίθοΙ ίο ίίΐθ 53ΐί5ί30ίίοη οί ίίΐθ ΑοίΓηίηίδίΓθΙίοη. 

5.1.3.9 ννίΐθΓΘ 3 ΪΓ3η50ΠΊ 15 ίίίίθοΙ ίί 5ίΐ3ίΙ ηοί ί)θ ίηδθί ίιγ 
ΓΠΟΓΘ ΐίΐ3Π 20% οί ίίΐθ 0νθΓ3ίί ΙβΠρίίΐ οί ίίΐθ ΓΘ500Θ ί)03ΐ. 

5.1.3.10 8υίί3ί)1θ ρβίοίιβδ δίιβΙΙ ίιβ ρτονίοίθοΙ ίοΓδβουπηρ 
ίίΐθ ρβίηίθΓδ ίοΓθ 3ηοΙ 3ίί 3ηοΙ ίίΐθ ί)θοί<θΙθοΙ Ιίίθίίηθδ ίηδίοίθ 
3ηοΙ ουίδίοΙβ ίίΐθ ί)03ΐ. 

5.1.3.11 Τίΐθ ίηίΙβίβοΙ Γβδουβ ίιοβί δίιβΙΙ ί)θ ΓΠ3ίηί3ίηθοΙ 3ί 
311 ίίηπθδ ίη 3 ίυΙΙγ ίηΐΙβίβοΙ οοηοίίίίοη. 

ΟίιβρίθΓ VI - Εβυηοίιίηρ 3ηοΙ ΕιπίΐΒΓίοΙίοη ΑρρΙίβηοβδ 

6.1 Ιβυηοίΐίηρ 3Π(1 ΘΓΠί)3Γΐ<3ΐίθη 3ρρΙί3ΠΟΘ5 

6.1.1 ΟθπθγβΙ ΓθςυίΓθΓηθηίδ 

6.1.1.1 ννίίίι ίίΐθ ΘΧΟθρΙίΟΠ Οί ίίΐθ 5ΘΟθηθΐ3Γγ ΓΠΘ3Π5 ίθΓ 
Ιβυηοίιίηρ ίθΓ ίΓθθ-ίβΙΙ ΝίβΙοοβίδ, θβοίι Ιβυηοίιίηρ βρρΙίβηοβ 
5Ϊ13ΙΙ ί)θ 50 3ΓΓ3Π9Θ0Ι Ιίΐ3ί ίίΐθ ίυΙΙγ βρυίρρβοΐ 5υΓνίν3ί ΟΓβίίΟΓ 
ΓΘ500Θ ί)03ί ίί 5ΘΓ1/Θ5 03Π ί)θ 53ίθίγ Ι3ϋηθίΐθθ1 3031051 ϋΠ- 
ί3νουΓ3ί)Ιθ οοηοΐίΐίοηδ οίίπΓη οίυρ 10° βηοΙ Ιίδί οί υρ ίο 20° 
θίίίΐθΓ ννβγ: 

. 1 ννίΐθη ί)θ3Γ(ίθοΙ, 35 ΓθρυίΓθοΙ ίιγ ΓβρυΙβίίοη 111/23 ογ 111/33, 
ί>Υ Ϊΐ3 ίϋΙΙ ΟΟΓηρΙθΓΠΘΠΐ οί ΡΘΓ50Π5; 3ηοΙ 

.2 ννίίίι ηοί ΓΠΟΓΘ ΪΪ13ΓΊ ίίΐθ ΓθςυίΓΘΟί 0ρβΓ3ίίηρ ΟΓΘΙ/ν οη 
ί)03ΓθΙ. 

6.1.1.2 ΝοΙννιίίΐδίβηοΙίηρ ίίΐθ ΓβρυίΓβΓπβηίδ οί ρβΓβρΓβρίι 
6.1.1.1, Ιίίθί)03ΐ Ιβυηοίΐίηρ 3ρρΙί3ΠΟΘ5 ίθΓ ΟίΙ ί3Πΐ<ΘΓ5, 
ΟίΐθΓΠίΟθΙ ΙβπΚβΓδ 3ΠθΙ 035 03ΓΠΘΓ5 1/νίίίΐ 3 ίίηβΙ 3Π9ίθ ΟΪ ίΐθθί 
9Γθ3ίθΓ ίίιβη 20° Ο3ΐουΐ3ίθο1 ίη βοοοΓοΙβηοβ ννίίίι ίίΐθ ΙπΙθγ- 
η3ΐίοη3ΐ Οοηνβηίίοη ϊογ ίίΐθ ΡΓθνθηίίοη οί ΡοΙΙυίίοη ίΓοηη 
δίιίρδ, 1973, 35 ΓηοοΙίίίθοΙ ίιγ ίίΐθ ΡγοΙοοοΙ οί 1978 Γθΐ3ίίη9 
ΐίΐθΓθΐΟ 3ΠθΙ ίίΐθ ΓΘΟΟΓΠΓΠθηοΐΒΐίοηδ οί ίίΐθ θΓ93ηίΖ3ίίθη*, 35 
3ρρΙΪ03ί)Ιθ, 5ίΐ3ίΙ ί)θ 03ρ3ί)Ιθ Οί 0ρθΓ3ίίΠ9 3ί ίίΐθ ίίηβΙ 3ΠρΙβ 
οί ίΐθθΙ οη ίίΐθ ΙοννθΓ δίοΙθ οί ίίΐθ δίιίρ ΙβΙπηρ ίηίο οοηδίοΙβΓ- 
3ίίοη ίίΐθ ίίηβΙ οΐ3ηΊ39βοΙ ι/νβίβΓίίηβ οί ίίΐθ δίιίρ. 

6.1.1.3 Α Ιβυηοίιίηρ βρρίίβηοβ δίιβΙΙ ηοί οΙθρβηοΙ οη βηγ 
Ι71Θ3Π5 ΟΐίΐθΓ ίίιβη ρΓβνίΐγ ΟΓ δίΟΓΘΟί ΓπβοίιβηίοβΙ ροννθΓ 


ννίιίοίι ίδ ίηοίθρθηοίθηΐ οί ίίΐθ δίιίρ’δ ροννθΓ 5υρρΙίθ5 ίο 
Ιβυηοίι ίίΐθ δυη/ίν3ΐ ΟΓβίί ογ Γβδουβ ίιοβί ίί δθΓνθδ ίη ίίΐθ ίυΙΙγ 
ΙοβοΙθοΙ 3ηοΙ βρυίρρβοΙ οοηοίίίίοη 3ηοΙ 3ΐδο ίη Ιίιβ Ιί9ίιί οοηοΐί- 
ίίοη. 

6.1.1.4 Εβοίι ΐ3υηοίιίη9 βρρίίθηοβ δίιβΙΙ Ιοθ 50 οοη- 
δίΓυοίθοΙ ίίιβί οηΐγ 3 ΓπίηίΓηυηη 3Γπουηί οί Γουίίηθ ΓηβίηΙβ- 
Π3Π0Θ 15 ΠΘΟΘδδβΓγ. ΑΙΙ Ρ3Γ15 Γβρυίπηρ Γβρυΐ3Γ ΙΗΒΙΠίβ- 
ηβηοβ ίιγ ίίΐθ δίιίρ’δ ογθιλγ δίιβΙΙ ίιβ ΓββοΙίΙγ βοοβδδίίιΐβ βηοΙ 
Θ33ΪIγ ΓΠ3ίηί3ίηθθΙ. 

6.1.1.5 Τίΐθ ΐ3υηοίιίη9 βρρΙίβηοβ βηοΙ ίίδ 3ΐΐ3θίΐΓπβηΐ5 οίίι- 
θγ ΐίΐ3η ννίηοίι ί)Γ3ΐ<θ5 δίιβΙΙ ίΐθ οί δυίίίοίθηί 5ΐΓθη9ίίι ίο ννίίίι- 
5Ϊ3ΠθΙ 3 5ΐ3ίίθ ρΓΟΟί Ιθ3θΙ ΟΠ Ιθδί Οί ΠΟί Ιθ55 Ιίΐ3Π 2.2 ΙίΓΠΘδ 
ίίΐθ ΓΠ3ΧίΓΠυΐ71 ννθΓΐ<ίη9 Ιθ3θΙ. 

6.1.1.6 δίΓυοίϋΓβΙ ΓΠθΓηίΐθΓδ 3ηοΙ 311 ίιΙοοΙ<5, ίβΙΙδ, 
ρβοΐβγβδ, ΙίηΚδ, ί35ΐθηίη95 βηοΙ 311 οίίιβΓίίΙΙίηρδ υδθοΙ ίη οοη- 
ηθοίίοη ννίίίι ΐ3υηοίιίη9 βρυίρΓπβηί δίιβΙΙ Ιοθ οΙθ5ί9ηθοΙ ννίίίι 3 
ίβΟίΟΓ οί 53Ϊθίγ οη ίίΐθ ί)35Ϊ5 Οί ίίΐθ ΓΠ3ΧίΓΠυΓΠ ΙΛ/ΟΓίπηρ Ιθ3θΙ 
355ί9ΠθθΙ 3ΠθΙ ίίΐθ υΙΙίΐ713ίθ 5ΐΓβη9ίίΐ5 οί ίίΐθ ΓΠ3ίθΓί3ΐ5 ϋδθοί 
ίθΓ οοηδίΓϋοίίοη. Α ΓπίηίΓηυηη ίβοίοΓ οί δβίβίγ οί 4.5 δίιβΙΙ ίιβ 
3ρρΙίθθΙ ίο 311 5ΐΓϋθΙϋΓ3ΐ Ι71ΘΓΠί)ΘΓ5. 3ΠθΙ 3 ΓΠίηίΓΠϋΓΠ ίβθίΟΓ Οί 
δβίθίγ οί 6 δίιβΙΙ Ιοθ βρρΙίθοΙ ίο ί3ΐΙδ, δυβρθηδίοη οίιβίηδ, ΙίηΚβ 
3ηοΙ ί)ΙοοΙ<5. 

6.1.1.7 Εβοίι ΐ3υηοίιίη9 βρρίίβηοθ δίιβΙΙ. 35 ϊβγ 35 ρΓβοίί- 
03ίιΙθ, ΓθΓπβίη θίίθοίίνθ υηοΙθΓ οοηοΐίΐίοηδ οί ίοίπ9· 

6.1.1.8 Α Ιίίθί>03ί ΐ3υηοίιίη9 βρρίίβηοθ δίιβΙΙ ίιβ οβρβίιΐβ οί 
ΓΘΟΟνθΓίηρ ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ ννίίίι ίίδ ΟΓΘΙ/ν. 

6.1.1.9 Εβοίι Γθδουθ ίιοβί ΐ3υηοίιίη9 βρρίίβηοθ δίιβΙΙ ίιβ 
ίίίίθοΙ ννίίίι 3 ροννθΓΘΟί ννίηοίι ΓΠΟίΟΓ οβρβίΐΐθ οί Γ3Ϊ5ΪΠ9 Ιίιβ Γθδ¬ 
ουθ ί)03ΐίΓ0ΓΠΐίΐθνν3ΐθΓ ννίίίι ίίδίυΙΙ Γθδουθ ίιοθΙοοΓπρΙθίτίθηΙ 
οί ΡΘΓ50Π5 3ΠθΙ θρυίρΓΠθηί 3ΐ 3 Γ3ΪΘ Οί ΠΟί Ιθ55 Ιίΐ3Π 0.3 ΓΠ/δ. 

6.1.1.10 Τίΐθ ΒΓΓβηρβΓΠθηίδ οί ίίΐθ ΐ3υηοίιίη9 βρρίίβηοθ 
δίιβΙΙ ί>θ δυοίι 35 ίο θηβίιΐθ δβίθ ίιοβΓοΙίηρ οί Ιίιβ 5υη/ίν3ΐ ΟΓβίί 
ίη θοοοΓοΙθηοθ ννίίίι Ιίιβ ΓβςυίΓβιπβηΙδ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 
4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.4.3.1 3Π(ί 4.4.3.2. 

6.1.21_3υηοίιίη9 βρρίίβηοθδ υδίη9 ίβΙΙδ βηοΙ 3 ννίηοίι 

6.1.2.1 ΕνβΓγ Ιβυηοίιίηρ βρρίίβηοθ υδίηρ ί3ΐΐ5 βηο! 3 
ννίηοίι. θχοθρίίθΓ5θοοηοΐ3Γγ Ιβυηοίιίηρ 3ρρΙί3ηοθδίθΓ ϊγθθ- 
ίθΙΙ Ιίίθί)03Ϊ5, δίιβΙΙ ΟΟΓηρΙγ 1/νίίίΐ Ιίΐβ ΓθρυΪΓΘΓΠθηίδ οί ρ3Γ3- 
9Γ3ρίι 6.1.1 βηοΙ ίη βοΐοΐίΐίοη δίιβΙΙ οοηιρίγ ννίίίι Ιίιβ ΓβρυίΓβ- 
ΓΠθηίδ οί ίίΐίδ ρ3Γ39Γ3ρίΐ: 

6.1.2.2Τίΐθ Ιβυηοίιίηρ ΓΠθοίΐ3ηί5ΓΠ δίιβΙΙ ίιβ 50 βΓΓβηρθοΙ 
ίίιβί ίί 1713γ ί)β 3θίυ3ίθθΙ ίΐγ ΟΠΘ ρβΓΒΟη ίΓΟΓΠ 3 ρΟδίίίΟΠ ΟΠ 

ίίιβ δίιίρ’δ οΙθοΙ< βηοΙ, βχοβρί ίθΓ 5θοοηοΐ3Γγ Ιβυηοίιίηρ βρρΙί- 

3Π0Θ5 ίθΓ ίΓΘΘ-ίβΙΙ Ιίίθί)03ΐ5, ίΓΟΓΠ 3 ρΟδίίίΟΠ ΙΛ/Ιίίΐίη ίίΐθ 

βυΓνίνβΙ ΟΓβίί ογ Γθδουθ ίιοβί. \Λ/ίΐθη ΙβυηοίιβοΙ ίιγ 3 ρθΓβοη 
οη Ιίιβ οΙβοΙ<, Ιίιβ δυΓνίνβΙ ΟΓβίί ογ Γθδουθ ίιοβί δίιβΙΙ ίιβ νίδί- 
ίιΐθίο ίίιβί ρθΓδοη. 

6.1.2.3 ΡβΙΙδ δίιβΙΙ ίιβ οί Γθί3ίίοη Γθδίδίβηί βηοΙ οογγοβιοπ 
ΓΘ 5Ϊ5Ϊ3ηί δίθθΙ 1/νΪΓΘ ΓΟρθ. 

6.1.2.4 Ιη ίίΐθ 035Θ οί 3 ΓπυΙίίρΙθ οίΓυηη ννίηοίι, υηίβδδ βη θί- 
ίίοίθηί ΟΟΓΠρβηδβίΟΓγ οΐθνίοθ 15 ίίίίθοΙ, ίίΐθ ίβΙΙδ δίιβΙΙ ί)θ 50 3Γ- 
Γ3Π9Θ0) 35 ίο ννίηοΙ οίί Ιίιβ (ΙτυΐΠδ 3ί ίίΐθ 53ΓΠΘ Γ3ΪΘ ι/νίΐθπ 
ΙοννθΓίηρ, βηοΙ ίο ννίηοΙ οη ίο ίίΐθ οΙγοιτιβ βνβηΐγ 3ί ίίΐθ 53 γπθ 
Γ 3ΐθ ννίΐθη ίιοίδίίηρ. 

6.1.2.5 Τίΐθ ννίηοίι ίΐΓβΚθδ οί 3 Ιβυηοίιίηρ 3ρρΙί3ηοθ δίιβΙΙ 
ίιβ οί δυίίίοίθηί δίΓθηρίίι ίο ννίΐίΐδίβηοΐ: 

. 1 3 5ΐ3ίίθ Ιθδί ννίίίι 3 ρΓΟΟί Ιθ3θΙ Οί ΠΟί Ιθδδ ΙίΐΒΠ 1.5 ΙίΓΠΘδ 
ίίιβ ΓπβχίΓπυηη ννοτΚίηρ ΙοβοΙ; βηοΙ 


ΗθΓθγΙο ΙΓιθ οΐ3Γη39Θ 5ΐ3ί>ίΙίΙγ ΓβρυίΓθΓΠΘηΐΒ οίΓΓιβ ΙηΙθΓΠ3ϋοη3ΐ ΟοεΙθίοΓ ΟοηδίΓϋοίίοη 3ηεΙ ΕρυίρΓΠβηΙ οί δΓιίρδ 03ΓΓγίης ϋ3Π9θΓθυ3 ΟίΐθΓΠίθ3ΐ3 ίη ΒϋΙΚ (ΙΒΟ 
Οοΰθ), 3(1ορ1θθΙ 5γ ίίΐθ Μ3ΓίίίΓΠΘ δ3ίθίγ ΟοΓΠΓηίίΙθβ Ιογ Γ63θΙυίίοη Μ30.4(48) 3ηοΙ ίίιβ Ιη1θΓη3ΐίοη3ΐ ΟοεΙβ (ογΙΓ ιθ 0οη3ΐποο1ίοη 3ηεΙ ΕρυΙρΓηβηΙ οί δίιίρ3 Οβγ- 
Γνίη9 ΕίςίΐθίίθοΙ (33303 ίη ΒυΙΚ (1(30 Οοόθ), 3(1ορΙθθΙ Ιογ ΙΓιθ ΜθπΙΙγπθ δθίθίγ ΟοπηΓηΙΙΙθθ Ιογ ΓθΒΟΐυίίοη ΜδΟ. 5(48) 
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.2 3 εΙγηΗΓΠίΟ 1θ3ΐ \Λ/ίίίΐ 3 ρΐΌΟί Ιθ3θΙ θί ηοί Ιθ33 ΐίΐ3η 1.1 
1ΪΠΊΘ3 ίίΐθ ΓπβχίΓπυηη ννοΓίπηρ ΙοβοΙ 31 ιη3χίιηυηη ΙοννθΓΪη9 
8ρθθ<± 

6.1.2.6 Αη θίίίοίθηί ίιβηοΙ 0Θ3Γ βίιβΙΙ Ιοθ ρωνίοΙθοΙ ίοΓ γθ- 
ΟΟΝ/ΘΓγ Οί θ3θίΐ 3ϋΓνίν3ΐ ΟΓβίί 3Π(1 ΓΘ500Θ ί)03ί. Η3Π(1 0Θ3Γ 

ίιβηοΙΙθβ ογ ννίΐθθΐβ βίιβΙΙ ηοί ί>θ γοΙβΙθοΙ Ιογ ιπονίηρ ρβΓίβ οί 
ίίιβ ννίηοίι ννίιβη ίίΐθ βυη/ίνβΙ ΟΓβίί ογ ΓΘ3ουθ ί>03ί 13 βθίηρ 
ΙοννθΓθοΙ ΟΓννίΐθη ίΐ ίβ βθίηρ ίιοίβίθο! ίτγ ροννθΓ. 

6.1.2.7 ννίΐθΓθ οΐβνίί 3ΓΓΠ3 3Γθ ΓθοονθΓθοΙ ίιγ ροννθΓ, 33Ϊθΐγ 
(1θνΪ0θ3 βίΐθίί ί)θ ίίίίθΟί \Λ/ίΐίθίΐ ννίΙΙ 3υΙθΓΤ13ΐίθ3ΐΙγ ουί οίί Ιίΐθ 
ροννθΓ βθίΟΓθίίΐθ Οΐβνίΐ 3ΓΠΊ3 ΓΘ3θίΐ Ιίΐθ 3ίθρ3 ΙΠ ΟΓΟίθΓίΟ ρΓΘ- 
νβηΐ 0νθΓ5ΪΓΘ83Ϊη9 Ιίΐθ ί3ΐΐ3 ΟΓ 0ΐ3νίΐ3, υηΙθ35 ίίιβ γτιοΙογ 18 
οΙθβίρηθοΙ Ιο ρΓθνθηΐ βυοίι ονθΓβίΓθββίηρ. 

6.1.2.8 Τίιβ βρθθοΙ 3ί ννίιίοίι Ιίΐθ ίυΙΙγ ΙοβοΙθοΙ βυΓνίνβΙ 0Γ3ίί 
ΟΓ ΓΘ300Θ ί>03ί13 Ιθ\Λ/ΘΓΘθΙ Ιο ίίΐθ \Λ/3ίθΓ βίίθΙΙ ηοί ί)θ 1θ33 Ιίΐ3Π 
Ιίΐ3ί θί)ί3ίΠθθΙ ίΓΟΓΠ ίίΐθ ίοππυίθ: 

5 = 0.4+0.02Η 

ννίΐθΓΘ 3 13 ίίΐθ ΙοννθΓίηρ 3ρθθ(1 ίη ΠΊΘΪΓΘ5 ρθΓ 5ΘΟΟΠΟΙ 3ΠθΙ 
Η 15 ίίΐθ ίΐθ^ίΐί ίη ΙΗΘίΓθβ ίΓΟΓΠ ίίΐθ οΐβνίί ίΐθ3θΙ ίο ίίΐθ ννβίθΓ- 
Ιίηθ ννίίίι ίίΐθ βίιίρ 3ΐ ίίΐθ ΙίρίιίθβΙ βθβφοίηρ οοηοΐίΐίοη. 

6.1.2. 9 Τίΐθ ΙοννθΓίη 9 βρθθοΙ οί 3 ίυΙΙγ θςυίρρθοΙ ΙίίθΓβίί 
ννίίίίουί ΡΘΓ30Π3 ΟΠί)03ΓθΙ 3ίΐ3ΐΙ ί)θ ίο ίίΐθ 33ίί3ί30ίίθη οί ίίΐθ 
ΑοΙηηίηί3ΐΓ3ΐίοη. Τίΐθ ΙοννθΓίη9 βρθθοΙ οί οίίΐθΓ βυη/ινβΙ ΟΓβίί, 
ίυΙΙγ θςυίρρθοΙ (ουί ννίίίιουί ρθΓ3οη3 οη ΙοοθγοΙ, 3ίΐ3ίΙ ί>θ 3ί 
Ιθ33ί 70%, οί ίίΐ3ί ΓθςυίΓΘΟί Ιογ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 6.1.2.8. 

6.1.2.10 Τίΐθ ΓπβχίΓηυΓΠ Ιοννθηηρ βρθθοΙ 3ίΐ3ίΙ ί>θ Θ5ί3ί>- 
ΜβΙηβοΙ ίτγίίΐθ ΑοΐΓηίηί3ΐΓ3ΐίοη ίιβνίηρ Γθρβπΐ ίοίίΐθ οΐθβίρη οί 
ίίΐθ 3υΓνίν3ί ΟΓ3ίί ΟΓ ΓΘ30ϋΘ ί)03ί, ίίΐθ ρΓΟίθΟίίΟΠ Οί ΙΪ3 ΟΟΟϋ- 
ρ3ΠΪ8 ίΓΟΓΠ ΘΧΟΘ33Ϊνθ ίθΓΟΘ3, 3ΠθΙ ίίΐθ 5ΐΓΘΠ9ΐίΐ θί ίίΐθ 
ΐ3υηοίιίη9 3ΓΓ3Π9θΓΠθηΐ313ί<ίη9 ίηΐο βοοουηίίηθΓίίβίοΓΟθβ 
οΐυηηρ 3η θΓΠθφβηογ 5ίορ. Μθ3Π3 3ίΐ3ΐΙ ί>θ ίηοοΓροΓβίθοΙ 
ίη ίίΐθ 3ρρΙΪ3ηοθ ίο θηβυτθ Ιίΐ3ίίίιί5 βρθθοΙ ίβ ηοί θχοθθοΙθοΙ. 

6.1.2.11 ΕνθΓγ Ιβυηοίιίηρ 3ρρίί3ηοθ 3ίΐ3ίΙ ί>θ ίίίίθοΙ ννίίίι 
ί)Γ3ΐ<θ8 03ρβί)ίθ θί 3ίθρρίΠ9 ίίΐθ (1θ30θηΙ θί ίίΐθ 3υΓνίν3ί ΟΓ3ίί 
ΟΓ ΓθδΟϋθ ί)03ί ΆΓ\ά ίΐοίοΐίηρ ίί 3ΘΟϋΓθΙγ ννίΐθη Ιθ3θΙθθΙ ννίίίι ΪΪ8 
ίυΙΙ οοΓηρΙθΓηθηΐ οί ρθΓ3οη3 βηοΙ θρυίριπθηΐ; ΙογβΚθ ρβοΙβ 
3ίΐ3ίί, ννίΐθΓΘ ΠΘ0Θ333ΓΥ, ί)θ ρΓΟίθΟίθΟί ίΓΟΓΠ \Λ/3ίθΓ 3ΠθΙ Οίί. 

6.1.2.12 ΜβηΐΙΒΐ ί)Γ3ΐ<θ5 3ίΐ3ίΙ ί)θ 30 βΓΓΘΠρθΟί ίίΐ3ί ίίΐθ 
ί)Γ3ΐ<θ 13 3ίνν3γ3 βρρίίθΟί υηίθ53 ίίΐθ 0ρθΓ3ί0Γ, ΟΓ 3 ΓΠΘθίΐ3- 
ηί3ΓΠ 30ΐίν3ΐθ(1 Ιογ ίίΐθ 0ρθΓ3Ϊ0Γ, ίΐοίοΐβ ίίΐβ ί)Γ3ΐ<θ ΟΟΠίΓΟί ίη 
ίίΐθ «οίί» ρο3ίίίοη. 

6.1.3 ΡΙθ3ί-ίΓθΘ ί3υηοίιίη9 

ννίΐθΓθ 3 3υΓνίν3ί ΟΓβίί ΓθςυίΓθβ 3 ΐ3υηοίιίη9 3ρρίί3ηοθ 3ηά 
13 3ί30 ΟΐθβίρΠΘΟί ίο ίίθ3ί-ίΓΘΘ, ίίΐθ ίΙθ3ί ΪΓΘΘ Γθίθ33θ θί ίίΐθ 
5ϋΓνίν3ί 0Γ3Ϊ1 ίΓΟΓΠ ΪΪ3 5ίθ\Λ/θθΙ ρθ3ίίίθΠ 5ίΐ3ίΙ ί)θ 3ϋΙθΓΠ3ίίθ. 

6.1.4Εβυηοίιίηρ 3ρρίί3ηοθ3 ίοΓίΓθθ-ίβΙΙ ΝίθΙοοβίβ 

6.1.4.1 ΕνθΓγ ίΓΘθ-ίβΙΙ ί3ϋηοίιίη9 3ρρίί3ηοθ 3ίΐ3ίΙ οοηιρίγ 
ννίίίι ίίΐθ 3ρρΙΪ03ί)Ιθ ΓΘ9υίΓΘΓΠΘηΐ3 οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 6.1.1 3ηεΙ, 
ίη βοΐοΐίΐίοη, 3ίΐ3ίί οοηιρίγ ννίίίι ίίΐθ ΓθςυίΓθίπθηΙβ οί ΙίιΪ3 ρ3Γ3- 
9 Γ3ρίΐ ■ 

6.1.4.2 Τίΐθ ί3υηοίιίπ9 Βρρίίβηοθ 5ίΐ3ίΙ 6 θ οΙθβίρηθοΙ 3ηεΙ 

ίη5ΐ3ίίθ(1 30 ΐίΐ3ΐ ίί 3Π0 ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ ίί 3ΘΓνθ3 0ρθΓ3ίθ 33 3 
8γ8ΐθΙΗ ίο ρΓΟΐθΟΐ ίίΐθ 000ϋρ3ηΐ3 ίΓΟΓΠ ίΐΒΓΓΠίϋί 300θΙθΓ3ίίθη 
ίθΓΟΘ3 33 ΓθςυίΓΘΟί ίτγ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4.7.5, Άηά ίο ΘΠβϋΓΘ θί- 
ίθΟίίνθ 0ΙΘ3ΠΠ9 οί ΐίΐθ 3ίΐίρ 33 ΓθςυίΓΘΟί ίΐγ ρ3Γ39Γ3ρί!5 
4.7.3. 1 3ηοΙ 4. 7. 3. 2. 

6.1.4.3 Τίΐθ ΐ3υηοίιίη9 βρρΙίβηοθ 3ίΐ3ίΙ Ιοθ οοηβίΓυοίθοΙ 30 
33 ίο ρΓθνθηΐ 3ρ3Γί<ίη9 3Π(1 ίηοθηοΙίβΓγ ίΓίοίίοη οίυπη9 ίίιβ 
ΐ3υηοίιίη9 οί ίίιβ Νίθίοοβί. 

6.1.4.4 Τίΐθ ΐ3ϋηοίιίη9 βρρίίβηοθ 3ίΐ3ίΙ Ιοθ οίθ3ί9ηΘθΙ 3ηοΙ 
3ΓΓ3Π9Θ0Ι 30 1ίΐ3ί ΙΠ ΪΪ3 ΓΘ3(1γ 10 ΐ3υηθίΐ ρθ3ίίίθΠ, ίίΐθ 013- 


13Π0Θ ίΓΟΓΠ ίίιβ Ιθννθ3ί ρΟΙΠί ΟΠ ίίΐθ Ιίίθί)03ί ίί 8ΘΓνθ3 10 ίίΐθ 
ννβίθΓ 3υΓί30θ ννίίίι ίίΐθ βίΐίρ ίη ίί3 Ιί9ίΐίβ3ί 5Θ390ΙΠ9 οοηόί- 
ίίοη (1οθ3 ηοί θχοθθοΙ ίίιβ ΝίθΙοο3ΐ’3 ίΓββ-ίθίί οθΓΐίίίοΒίίοη 
ίΐθΐ9ίιΙ, ΐ3Κίη9 ίηίο οοη3ί(1θΓ3ΐίοη ίίιβ ΓθςυίΓθΓΠθηίβ οί ρ3Γ3- 
9Γ3ρίι 4.7.3. 

6.1.4.5Τίΐθ ΐ3υηοίιίη9 Βρρίίβηοθ 3ίΐ3ίί Ιοθ 3ΓΓ3Π9βοΙ 30 33 
ίο ρΓΘΟίυοΙθ 300ί(1θηΐ3ΐ ΓΘΙΘ33Θ οί ίίιβ Ιίίθί)03ΐ ίη ΪΪ3 ϋΠ3ί- 
ΙθηοΙθοΙ 3ίοννθ(1 ρο3ίίίοη. Ιί ίίιβ ΓΠΘ3Π3 ρτονίοίβοΙ ίο 3θθϋΓθ 
ίίιβ Ιίίθί)03ΐ οβηηοΐ ί)θ Γθίθ33θθΙ ίΓΟΓΠ ίηβίοΐβ ίίΐθ Ιίίθί)03ΐ, ίί 
3ίΐ3ΐί ί)θ 30 3ΓΓ3Π9βθΙ 33 10 ρΓΘΟίυοίθ ί)03Γθίίη9 ίίιβ Ιίίθί)03ΐ 
ννίίίιουί ίΪΓ3Ϊ ΓθΙθ35ΪΠ9 ίί. 

6.1.4.6 Τίιβ ΓθΙθ35θ Π1θθίΐ3ηί3ΓΠ 3ίΐ3ίΙ ί)β 3ΓΓ3Π9Θ0Ι 30 1ίΐ3ί 
3ί Ιθ33ί ίννο ίηοίθρΘηοΙθηΙ 3θίίοη3 ϊγογπ ίηβίοίθ ίίιβ Νίθίοοβί 
3 γθ ΓθςυίΓθςΙ ίη ογοΙθγΙο Ιβυηοίι ίίιβ Μίθβοβί. 

6.1.4.7 Εβοίι ί3υηοίιίη9 βρρίίβηοθ 3ίΐ3ίί Ιοθ ρτονίοίβοΙ ννίίίι 
3 3θοοηεί3Γγ γπθ3Π3 Ιο Ιβυηοίι ίίιβ ΜίθίτοβΙ Ιογ ίβΙΙβ. 5υοίι 
ΓΠΘ3Π3 3ίΐ3ίί ΟΟΓηρΙγ ννίίίΐ ίίΐθ ΓθρυίΓΘΓΠθηίδ θί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 
6.1.1 (θΧΟθρί 6.1.1.3) 3Π(1 ρ3Γ39Γ3ρίΐ 6.1.2 (θΧΟθρί 
6.1.2.6). Ιί πιυ3ΐ Ιοθ οβρβίιΐθ οί ΐ3υηοίιίη9 ίίιβ ΠίθΙοοβί 3931η- 
3ΐ υηίβνουΓβίιΙθ οοηοΐίΐίοηβ οί Ιγιγπ οί υρ ίο οηίγ 2° βηοΙ Ιί3ί 
οί υρ ίο οηίγ 5° βίίίιβτ ννβγ Άτ\ά ίί πθθοΙ ηοί οοηιρίγ ννίίίι ίίιβ 
5ρθθ(1 ΓθςυίΓθπίθηΙβ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 6.1.2.8 3ηοΙ 6.1.2.9. Ιί 
ίίιβ 3θοοηοΐ3Γγ Ιβυηοίιίηρ ΒρρΙίβηοθ ί3 ηοί άθρθηοίθηί οη 
9Γ3νίΐγ, 3ίθΓθ(1 ΓΠθοίΐ3ηίθ3ί ροννθΓ ΟΓ ΟΐίΐθΓ ΓΠβηυβί ΓΠΘΒηβ, 
ίίιβ ί3υηοίιίη9 Βρρίίβηοθ 3ίΐ3ίί Ιοθ οοηηθοίθοΙ ΙοοΙίι ίο ίίιβ 
3ίΐίρ’5 ΓΠ3ίη 3ΠθΙ ΘΓΠΘΓ9βηθγ ροννθΓ 3υρρίίθ3. 

6.1.4.8 Τίιβ 3θοοηοΐ3Γγ ηΐθ3η3 οί Ιβυηοίιίηρ βίιβΙΙ ί>θ 
θρυίρρθοΙ ννίίίι 3ίΙθ33ΐ3 3ίη9ίθοίί-Ιθ3θΙ οβρβίοίΐίΐγίο γθΙθββθ 

ίίιβ Ιίίθί)03ΐ. 

6.1.5 ϋίθΓθίί Ιβυηοίιίηρ 3ρρίί3ηοθ5 

ΕνθΓγ ΙίίθΓθίί Ιθυηοίιίηρ βρρίίθηοθ 3ίΐ3ΐί οοπηρίγ ννίίίι ίίΐθ 
ΓθρυίΓΘΓΠθηίβ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 6.1.1 3ΠθΙ 6.1.2, ΘΧΟθρί ννίίίι 
ΓΘ93Γ0Ι ίο ΘΓηΐ33Γΐ<3ΐίθη ίη ίίιβ 3ίθννθθΙ ροβίίίοη, Γθοονθτγ ίΟΓ 
ίίιβ Ιθ3θΙθθΙ ΙίίθΓθίί 3ΠθΙ Ιίΐ3ΐ ΓΠ3ηυ3ί ΟρθΓΒίίοη 13 ρβΓΓΓΊίΐίβοΐ 
ίοΓ ΙυΓηίηρ ουί ίίιβ Βρρίίβηοθ. Τίΐθ Ιβυηοίιίηρ θρρίίβηοθ 

3ίΐ3ΐί ίηοίυοίθ 3Π 3υΙθΓΠ3ΐίθ ΓΘΙΘ33Θ ίΐΟΟΚ 3ΓΓ3Π9βθΙ 30 35 ίο 
ρΓθνθηΐ ρΓθΓΠ3ίυΓθ Γθίθ33θ (1υΓίη9 ΙοννθΓίηρ 3ηοΙ βίιβΙΙ γθ- 
Ιθ35θ ίίιβ ΙίίθΓβίί ννίΐθη ννβΙθΓίΓΟΓΠΘ. Τίΐθ Γθίθ33θ ίΐΟΟΚ 3ίΐ3ίΙ 
ίηοίυοίθ 3 οβρβίοίΐίΐγίο Γθίθ33θίίΐθ ίιοοΚ υηοΙθΓ ΙοβοΙ. Τίιβ οη- 

Ιθ3θΙ Γθίθ33θ ΟΟΠίΓΟί 3ίΐ3ΐί: 

.1 ί)θ ΟΐθΒΓίγ ΟΐίίίθΓθηΙίΒίθΟί ίΓΟΓΠ ίίιβ ΟΟΠίΓΟί ννίιίοίι 30- 
ΐίν3ΐθ3 ίίΐθ 3υίθΓΠ3ίίο Γθίθ35θ ίυηοΙίοη; 

.2 ΓθςυίΓΘ 3ί Ιθ35ί ίννο 3θρ3Γ3ίθ 3θίίθΠ3 10 ΟρθΓβίθ; 

.3 ννίίίι 3 ΙοβοΙ οί 150 Ι<9 οη ίίιβ ίιοοΚ, ΓθρυίΓθ 3 ίοΓΟθ οί 3ί 
Ιθ35ΐ 600 3ηοΙ ηοί γπογθ 1ίΐ3η 700 Ν ίο γθΙθββθ ίίιβ ΙοβοΙ, ογ 
ρΓονίοΙθ θςυίνβίθηί βοΙθρυβίθ ρΓοίθοίίοη 393ίη3ΐ ίηβοΙ- 
νθΓΐθΠΐ Γθίθ33θ οί ίίιβ ίιοοΚ; 3ΠθΙ 

.4 ί)θ οΙθβίρηθοΙ 5υοίι Ιίΐ3ί ίίιβ ΟΓθνν ΓΠθπιί)θΓ3 οη οΙθοΚ οβη 
θίΘ3Γ|γ θί)5ΘΓνθ ννίΐθη ίίΐθ Γθίθ33θ ΓΠΘΟίίβηίβΓΠ 13 ρΓΟρθΓίγ 
3ηοΙ οοηιρίθΐθΐγ 3θί. 

6.1.6 Εηιΐ33Γΐ<3ΐίοη Ι3 οΙοΙθγ3 

6.1.6.1 ΗβηοΙίιοΙοΙβ 5ίΐ3ί1 Ιοθ ρτονίοΙβο! ίο θηβυτθ 3 33ίθ 
Ρ33539Θ ίΓΟΓΠ ίίΐθ θΙθθΙ< 10 ίίΐθ ίΐθ3θΙ θί ίίΐθ ΙβΟίοΙθΓ 3ΠθΙ νίθθ 
νθΓ33. 

6.1.6.2Τίΐθ 3ΐθρ3 οίίίΐθ ΙβοΙοΙθγ βίιβΙΙ Ιοθ: 

. 1 ΓΠ3θΙθ οί ίΐΒΓΟίννΟΟΟί, ίΓΘΘ ίΓΟΓΠ Ι<ηθί3 ΟΓ ΟίίΐθΓ ΙΓΓθρυίβΓί- 
ΐίθ5, 5ΓΠ00ΐίΐίγ ΓΠ3θίΊίηβθΙ 3ΠθΙ ίΓΘΘ ίΓΟΓΠ 5ίΐ3φ Θ0Ι9Θ3 3ΠθΙ 
3ρίίηίθΓ3, ΟΓ οί 3υίί3ί)1θ ΓΠ3ΪΘΓΪ3Ι θί θςυίνθίθΠί ρΓΟρθΓίίθβ; 

.2 ρΓονίοΙθοΙ ννίίίι 3η βίίίοίβηί ηοηβίίρ βυιΐβοθ θίίίΐθΓ ί)γ Ιοη- 
9ίίυοΙίη3ΐ ρΓοονίηρ ογ ίιγ ίίΐθ βρρίίοβίίοη οί βη βρρΓονθοΙ 
ηοηβίίρ οοβίίηρ; 
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.3 ηοΐ Ιθ55Ιίΐ3η 480 πίγώ Ιοηρ, 115 γγίγγι ννίοΙθ βηοΙ 25 ηηιη 
ίη οίθρίίι, θχοΙυοΙίηρ βπγ ηοηβΐίρ βογϊβοθ ογ οο3ΐίπ0; βηοΙ 

.4 θρυβΙΙγ 8ρβοθοΙ ηοί Ιθ85 ίίιβη 300 γπιπ ογ γπογθ Ιίΐ3η 380 
ΓΠΙΠ 3ρ3ΓΪ 3ΠθΙ 3ΘΟϋΓΘ(1 ΙΠ 5υθίΐ 3 ΓΠ3ΠΠΘΓ Ιίΐ3ί ίίΐθγ ΙΛ/ίΙΙ Γθ- 
ιτΐ3ίη ίιοηζοηΐβΐ. 

6.1.6.3 Τίΐθ 5ΙθΙθ Γθρθ5 οί Ιίΐθ ΙβθΙοΙθΓ 3ίΐ3ΐΙ ΟΟΠ5Ι31 οί Ιννο 
υηΟΟνΘΓΘΟί ΓΠ3Πίΐ3 Γθρθ5 ΠΟί Ιθ55 Ιίΐ3Π 65 ΓΠΙΤ1 ΙΠ ΟΪΓΟυΓΠίθΓ- 
θπο 6 οη θβοΙί 5Ϊ(1θ. Εβοίι Γορθ 3ίΐ3ΐΙ &θ οοπίίηυοϋ3 ννίίίι πο 
]0ΪΠΪ3 Ιοθίονν ίίΐθ Ιορ 5ίθρ. ΟίίΐθΓ ΓΠ3ΪΘΓΪ3Ι3 ΙΤ13γ 6θ ϋ5θ(1 
ρΓονίοΙθοΙ ίίΐθ οΐίηηθηβίοπβ, βΓθβΙοηρ 3ΐΓ3ίη, \Λ/θ3ίίΐθΓίη9, 
3ΪΓβΙθ0ίΠ9 3Π(1 9ΝρρίΠ9 ρΓ0ρθΓΪίθ3 3ΓΘ 31 Ιθ33ί θςϋίνβΙθΠί 10 
1ΙΊ03Θ οί ΓΠ3ΠΪΙ3 ΓΟρθ. ΑΙΙ ΓΟρΘ ΘΠθΐ5 3ίΐ3ΐΙ 6θ 3ΘΟϋΓθθΙ 10 ρΓΘ- 
νθηί υηΓΒνθΙΝης). 

6.2 Μ3ΓΙΠΘ Θνβουβίίοπ 3γ3ίθΙΤ13 

6.2.1 0θΠ3ΪΓϋθΙίθΠ Οΐίίΐθ ΓΠ3ΓΪΠΘ θν3θυ3ίίθΠ 5γ3ΪΘΠΊ3 

6.2.1.1 Τίΐθ Ρ33339Θ οί Ιίΐθ ΓΠ3Γίηθ θνβουβΐϊοη 5γ3ΐθΐπ 
3ίΐ3ΐΙ ρΓΟνίοΙθ ίΟΓ 53ΪΘ εΙθ30ΘΠΐ Οί ρθΓ30Π5 Οί ν3ΓΪ0υ5 39Θ5, 
3ΪΖΘ3 3ΠθΙ ρίΐγ3Ι03ΐ 03ρ3ί)ίΙίΙίθ3 \Λ/Θ3ΓΙΠ9 3ρρΓθνθθΙ Ιίΐθ]3θΙ<- 
ΘΪ8 ίΓΟΓΤΙ ίίΐθ ΘΙπ63Γΐ<3ΐίθη 3ΐ3ίίθΠ 10 Ιίΐθ ΐΙθ3ΪΪΠ9 ρΐ3ίίθΓΙΗ ΟΓ 
3ϋΓνίν3ΐ ΟΓ3ίί. 

6.2.1.2 3ίΓΘΠ9ΐΙΐ 3Π(1 ΟΟΠ3ΐΓυθΙίθΠ οί Ιίΐθ ρ33339θ ΆΓ\ά 
ρΙβίΐΟΓΓΠ 3ίΐ3ΐΙ βθ Ιο ίίΐθ 33ΐί3ί30ίί0Π οί ΙίΐΘ Α(ΐΓηίπί3ΐΓ3ΐίοη. 

6.2.1.3Τίΐθ ρΐβίίοππ ίίίίΐίθοί 3ίΐ3ΐΙ 6 θ: 

.1 3ϋοίι ΐίΐ3ί 3ϋίίίοίθπΙ βυογβηογ ννίΙΙ 6 θ ρΓονίοΙθοΙ ίοΓ ΐίΐθ 
ΙΛ/ΟΓΚίπρ Ιθ3<± Ιπ ΐίΐθ 033Θ οί 3Π ΪΠίΐ3Ϊ3ΐΖ)Ιθ ρΙβΙΐΟΓΓΠ, ίίΐθ ΓΠ3ΙΠ 
Ιουογβηογ οίΐ3Γηί)θΓ3, ννίιίοίι ίοΓ 1ίιί3 ρυΓρο3θ 3ίΐ3ΐΙ ίηοΐυοίθ 
3ΠγΙίΐ\Λ/3Γί3 0ΓίΙθΟΓίηίΐ3ί3ΐθΙθ3ΐΓυθΙυΓ3ΐΓηθΓηΐ3ΘΓ5 3ΓθίθΓηθθΙ 
ίίΐθ ΓθρυΪΓθΓΠθηΐΒ οί 3θοίίοη 4.2 635 θοΙ υροη ίίΐθ ρΐΒΐΐοππ 03- 
Ρ30ί1γθχ0θρ11ίΐ3ίίίΐθ03ρ30ί1γ5ίΐ3ΐ1 όβ θίθΪ3ΪΠΘθΙ 6γ οΙίνίοΙίη9 
Ιογ 0.25 ίίΐθ υ33ί>Ιθ 3ΓΘ3 9 ίνθη ίη ρβΓβρΓβρίι 6.2.1.3.3; 

.2 5ί3βΙθ ίη 3 3θ3\Λ/3γ 3Π(1 ρΓΟνίθΙθ 3 53ίθ \Λ/ΟΓί<ίη9 3ΓΘ3 ίΟΓ 
ίίΐθ 8γ5ΪΘΙΊΊ 0ρθΓ3Ϊ0Γ3; 

.3 οί 3ϋίίίθίθηί 3ΓΘ3 1ίΐ3ί ννίΙΙ ΡΓΟνίοΙθ ίΟΓ ΐίΐθ 3θθυΓΪΠ9 οί 3ΐ 
Ιθ33ί Ιννο ΙίίθΓ3ίί3 ίΟΓ βΟΒΓΟίίηρ 3ΠθΙ ΙΟ 3000ΓηΓΠΟ(ΐ3ΐΘ 3ί Ιθ33ί 
ίίΐθ ηυΐη&ΘΓ οί ΡΘΓ30Π3 Ιίΐ3ί 3ί 3ηγ ίίηΐθ 3ΓΘ ΘΧρθΟίθθΙ ίο 6θ 
οη ίίΐθ ρί3ίίθΓΠη.Τίΐί3 υ53ί)Ιθ ρΐ3ΐίθΓΙΎ1 3ΓΘ3 3ίΐ3ΐί 6θ 3ί Ιθ33ί 
θρυβΙ ίο: (20% οί ΙοίβΙ ηυιπΙοθΓ οί ρθΓ3οη31ίΐ3ί ίίΐθ Μ3Π πθ 
Ε νβουβίίοη 5γ3ίθΓη Ϊ5 οθΓΐίΐίθ3ίθοΙ ίοτ/4) γπ2 ογ 10 γπ 2, 
ΙΛ/ίΐϊΟίΐθνθΓ 13 ίίΐθ 9|·63ΐβΓ.Ηθ\Λ/θνθΓ, ΑθΙΓΠίηί3ΪΓ3ΪΪ0η3 ΓΤ13γ 
3ρρΓ0νθ 3ΐΙθΓΠ3ίΘ 3ΓΓ3Π9ΘΠηθηΐ3 \Λ/ίΐίθίΐ 3ΓΘ (1θΙΠθη5ΐΓ3ΐθθΙ 
ίο ΟΟΓηρίγ ννίίίΐ 311 ίίΐθ ρΓΘ80ΓΪί)θθΙ ρθΓίΟΓΙΗβηΟΘ ΓθςυίΓΘ- 
ηηθηί3*. 

.4 3θίί οΐΓβίηίηρ; 

.5 5υί)-θΙίνίθΙθθΙ ίη 5ϋθίΐ 3 ννβγ 1ίΐ3ί ίίΐθ Ιθ33 οί 935 ίΓΟΙΤΙ 3ηγ 
οηθ 00Γηρ3ΓίΓΠθηί ννίΙΙ ηοί γθ31γϊοΙ ίί5 ορθΓβίίοηβΙ ϋ3θ 33 3 
Γηθ3η3θίθν3θϋ3ίίοη. Τίΐθ 6υογ3ηογίυί>θ5 5ίΐ3ΐΙ Ιοθβυβ-οΙί- 
νί(1θθΙ ΟΓ ρΓΟΐθΟΐθΟί 393ΪΠ3Ϊ (1331393 ΟΟθυΓΓΪΠ9 ίΓΟΙΗ ΟΟΠίΒΟί 
ννίίίι ίίΐθ 3ίιίρ’3 3ΪεΙβ; 

.6 ίίΙίθΟί ννίίίι 3 3ί3ί)ίΙίζίη9 5γ3ΐθΙΗ ίο ίίΐθ 33ίί3ί3θίίθη οί ίίΐθ 
ΑεΐΓηίηί3ΐΓ3ΐίοη; 

.7 Γθ3ίΓ3ίηθ(1 βγ 3 6ονν5ίη9 Νηθ ογ οΙΙίθγ ρο3ίίίοηίη9 
5γ5ίθηΊ5 ννίιίοίι 3ΓΘ θΙθ3ί9ηθθΙ ίο άθρίογ 3ϋίθΓη3ίίθ3ΐΙγ 3ΠθΙ ίί 
ΠΘ0Θ333ΓΥ, ίο 6θ 03ρ3ί)Ιθ Οί ΙθθίΠ9 3(1ίυ5ΐθθΙ 10 ΙίΐΘ ρθ3ίίίθΠ 
ΓθςυίΓθοΙ ίοΓ θνβουΒίίοη; βηοΙ 

.8 ρΓΟνίοΙθΟί ννίίίι ΠΊΟΟΓίη9 3ΠθΙ ί)θνν3ίη9 Ιίηθ Ρ3ί0ίΐθ3 οί 
3ϋίίίθίΘηί 3ίΓθη9ίίΐ ίο 3θ0ϋΓθΙγ 3ίί3θίΐ ίίΐθ Ι3Γ9Θ31 ίπίΐβίβίοΐθ 
ΙίίθΓβίί 33800Ϊ3ίθθΙ ννίίίι ίίΐθ 3γ3ΐθΓΠ. 

6.2.1.4 Ιί ΐίΐθ Ρ33339Θ 9ίνθ3 ΟΐίΓΘΟί 300Θ35 ίο ίίΐθ 3ϋΓνίν3ΐ 


ΟΓ3ίί, ίί 5ίΐΟϋΙθ1 6θ ρΓΟνίοΙθΟί ννίίίι 3 ρυίοΚ ΓθΙθ33θ 3ΓΓ3Π9Θ- 
ηηθηΐ. 

6.2.2 ΡθΓίοΓΓηβηοΘ οί ίίΐθ ιπβηηθοΙ θνβουβίίοη 3γ3ίΘΓη 

6.2.2.1 Α ιτΐ3ηηθ θνβουΒίίοη 3γ3ίθΓη 3ίΐ3ΐΙ βθ: 

.1 03ρ3ί)Ιθ οί οίθρίογηίθηΐ 6γ οηθ ρθΓ3οη; 

.2 3 ϋθίΐ 33 ίο ΘΠβΙβΙθ ίίΐθ Ιοίβΐ ΠυΐΠβθΓ οί ΡΘΓ 30 Π 3 ίοΓ 
ννίιίοίι ίί 13 θΙθ 3 ί 9 ηθθΙ. ίο 6 θ ίΓ 3 Π 3 ίθΓΓΘθΙ ίΓΟΓΠ ίίΐθ 3 ίιίρ ίηίο ίίΐθ 
ίηίΙβίθοΙ ΙίίθΓ 3 ίί 3 ννίίίιίη 3 ρθτίοοΙ οί 30 ηηίη ίη ίίΐθ 033 θ οί 3 
Ρ 333 ΘΠ 9 ΘΓ 3 ίΐίρ 3 ΠθΙ Οί 10 ΓΠΙΠ ίη ίίΐθ 033 Θ Οί 3 03 Γ 9 Ο 3 ίΐίρ 
ίΓοηι ίίΐθ ϊϊγτίθ β&βηοΐοη 3 ίιίρ 3 Ι 9 Π 3115 9 ίνθη; 

.3 3 ΓΓ 3 Π 9 Θ 0 Ι 3 υθίΐ ίίΐβί ΙίίθΓ 3 ίί 3 ΓΤΙβγ ί)θ 3 θ 0 ϋΓθΙγ 3 ίί 3 θίΐθθΙ 
ίο ίίΐθ ρΙβΙίΟΓΓη ΆΓ\ά ΓθΙθ 33 θθΙ ίΓΟΓΠ ίίΐθ ρΐ 3 ΪίθΓΓΠ ί>γ 3 ρθΓ 30 Π 
θίΐίΐθΓ ίη ίίΐθ ΙίίθΓβίί ογ οη ίίΐθ ρΐβίίοπη; 

.4 οβρββΐθ οί Ιοθίη9 οΙθρΙογθοΙ ϊγογγι ίίΐθ 3ίιίρ υηοΙθΓ υη- 
ί3νουΓ3ί>Ιθ οοηοΐίΐίοηβ οί ίΓϊηη οί υρ ίο 10° βηοΙ Ιί3ί οί υρ ίο 
20° θίίίΐθΓννβγ; 

.5 ίη ίίΐθ 035Θ οί Ιοθίηρ ίίίίθοΙ ννίίίι βη ίηοΙίηθοΙ 3ΐίοΙθ, βυοίι 
Ιίΐ3ί ίίΐθ βηρΙβ οί ίίΐθ 3ΐίοΙθ ίο ίίΐθ ίιοηζοηίβΙ Ϊ3: 

.1 ννίίίιίη 3 Γβηρβ οί 30° ίο 35° ννίιβη ίίΐθ 3ίιίρ Ϊ5 υρΓίρίιί 
βηοΙ ίη ίίΐθ Ιί9ίιίθ3ί βθβ-ροίηρ οοηοΝΙίοη; βηοΙ 

.2 ίη ίίΐθ 033Θ οί 3 ρ333ΘΠ9βΓ 3ίΐίρ, 3 1713X11710111 Οί 55° ίη 
ίίΐθ ίίηβΙ 3ί39β οί ίΙοοοΙίηα 5θί 6γ ίίΐθ ΓθρυίΓθηηθηΙβ ίη Γθρ- 
υΐθίίοη 11-1/8; 

.6 θνβΙυβίθοΙ ίοΓ οβρβοίίγ Ιογ Γηθ 3 Π 3 οί ΙίηηθοΙ θνβουβίίοη 
οΙθρΙογΓηθηί 3 οοηοΐυοίθο! ίη ίΐΒΓόουρ 

.7 οβρβίΐΐθ οί ρΓθνίθΙίη 9 3 33 ίί 3 ί 30 ί 0 Γγ ΓΠΘ 3 η 3 οί 
θνβουβΐϊοη ίη 3 5 Θ 3 3 ί 3 ΐθ 33300 Ι 3 ΐθθΙ ννίίίι 3 ννίηοΙ οί ίΟΓΟΘ 6 
οη ίίΐθ ΒθβυίοΓί 303 Ιθ; 

.8 οΙθ3ί9ηθοΙ ίο, 33 Ϊ3Γ 33 ρΓΒοΙίοβΙοΙθ, ΓθΓηβίη θΐΐθοίίνθ υη- 
οΙθγ οοηοΙίΙίοηΒ οί ίοίηρ; βηοΙ 

.9 30 οοηβΙΓυοΙθοΙ 1 ίΐ 3 ί οηΐγ 3 ιτιίηίιτιυιτι 3 Γηουηί οί τουΐίηθ 
ιτΐ 3 ίηΙθη 3 ηοθ ί 3 ηθθθ 333 Γγ. Αηγ ρβΓί ΓθρυίΓίη 9 Γηβίηίθ- 
Π 3 ΠΟΘ Ιογ ίίΐθ 3 ίΐίρ ’3 ΟΓΘ 1 Λ /5 3 ίΐ 3 ΐΙ ί)θ ΓΘ 3 θΙίΙγ 300 θ 53 ίί) 1 θ 3 ΠθΙ 
Θ 33 ΪIγ ΓηβίηΙβίηθοΙ. 

6. 2.2.2 ννίΐθΓθ οηθ ογ γπογθ πίβγιπθ θνβουθίίοη 5γ3ΐθΓη3 
3ΓΘ ΡΓΟνίοΙθΟί οη 3 5ίΐίρ. 3ί Ιθ33ί 50% Οί 3υθίΐ 3γ5ΪΘΓΠ3 3ίΐ3ΐΙ 
ί>θ βυΙοίθοίθοΙ ίο 3ΪΓΙ3Ι οΙθρΙογΓΠθηί 3ίίθΓ ίη3ΐ3ΐΐ3ίίοη. 5υί>]θοί 
Ιο 1ίΐθ5θ οίθρίογηηθηΐβ Ιοθίηρ 33ίί3ί3θΙθΓγ, ίίΐθ υηίηθοΙ 
3γ3ΪΘΓΠ3 3ΓΘ ΪΟ ί)θ θΙθρΙθγθθΙ 1/νίίίΐίη 12 ΓΠΟηίίΐβ οί ίΠ3ΐ3ΐΐ3ίίθη. 

6.2.3 Ιηίΐ 3 ί 3 ί) 1 θ ΙίίθΓ 3 ίΐ 3 33300 Ι 3 ίθθΙ ννίίίι ΓΠ 3 Γίηθ 
θνβουβΐϊοη 3 γ 3 ίθΓΠ 3 

Αηγ ίηΐΐ 3 ί 3 ΐοΙθ ΙίίθΓβίί υβθοΙ ίη οοη]υηοίίοη ννίίίι ίίΐθ πίβγιπθ 
θνβουβΐϊοη 3 γ 3 ίθΓη βίιβΙΙ: 

.1 οοηίοηπ ννίίίι Ιίΐθ ΓθρυΪΓθΓηθηίβ οί 3θοίίοη 4.2; 

.2 6 θ 8 ΪΐθοΙ οΙθ 3 θ ίο ίίΐθ 5 γ 5 ίθΐ 7 ΐ οοηΙβίπθΓ Ιουί Ιοθ οβρβίιΐθ 
οί οΐΓορρίη9 οΙθβΓ οί ίίΐθ οΙθρΙογθοΙ 3 γ 3 ΐθΓη 3 ηοΙ ΙοοβΓοΙίηρ 
ρΙβίίοΓΓπ; 

.3 6θ οβρβίΐΐθ οί ΓθΙθ35θ οηθ 3ί 3 ΙΪΓΠΘ ίΓΟΓΠ Ϊί3 3ΐθνν39θ 
Γ3θΙ< ννίίίι 3ΓΓ3Π9ΘΓΠθηί3 1/νίΐίθίΐ ννίΙΙ ΘΠ3ί)Ιθ ίί ίο 6θ γποογθοΙ 
3ΐθΠ95ίθΙθ ίίΐθ ρΙβΙΐΟΓΓΠ; 

.4 βθ 3ίοννθοΙ ίη 3θθθΓθΐ3ηοθ ννίίίι ΓθρυΙβίίοη 111/13.4; βηοΙ 

.5 ί>θ ρΓονίοΙθοΙ ννίίίι ρΓθ-οοηηθοίθοΙ ογ θ 33 ΪΙγ οοηηθοίθοΙ 
ΓθίΓίθνίηρ ΙΪΠΘ5 ίο ίίΐθ ρΐβίίοππ. 

6.2.4 0οηΐ3ΪηθΓ3 ϊογ πίβγιπθ θνβουβΐϊοη βγβίθΓηβ 

6.2.4. 1 Τίΐθ θνβουβΐϊοη ρ 33339 θ βηοΙ ρΙβίίοΓΓΠ βίιβΙΙ ί>θ 
Ρ 3 οΙ<θοΙ ίη 3 οοηίβίηθΓ ίίιβί Ϊ 3 : 

.1 30 οοηβΙΓυοΙθοΙ 35 ίο ννίΙίΐ3ΐ3ηοΙ ίιβΓοΙ ννθ3Γ υηοΙθΓ οοη- 
οΙίΙίοη3 θηοουηίθΓθοΙ 3ί 3Θ3; 3ηοΙ 


* ΡθΓθγΙο (Γιβ ΡθοοΓΠΓΠθηοΙόΐΙίοη οηΤθΒΐίης ο( υίΘ-33νίης 3ρρΙί3Π0Θ3 3όορΐ8εΙ ΙινίίιεθΓς3ηίζ3ϋοη ΓθδοΙυϋοη Α. 689(17), 33 ί( πη3ν ί)θ 3ΓηβηεΙθοΙ. 
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.2 35 Ϊ3Γ 35 ρΓ3θίίθ3ί)Ιβ ννβίθΓίίρίΐί, ΘΧΟβρί ΪΟΓ 0Γβίη ίΐΟΐβδ 
ίη ίίιβ οοηίβίηβΓ άοΐίοιτι. 

6.2.4.2 Τίιβ οοηίβίηβΓ δίιβΙΙ 6β ιηβΓΚβά ννίίίι: 

.1 ΓΠ3ΐ<ΘΓ’5 Π3ΙΤ1Θ ΟΓΐΓ3θΙθ ΓΠ3ΓΚ; 

.2 5ΘΠ3Ι ηυιτιΙοβΓ; 

.3 Π3ΙΠΘ Οί 3ρρΓ0ν3ΐ βυίίΐΟΓΪΐγ 3Π0 ίίΐβ 03ρ30ίίγ ΟΪ ίίΐβ 
5γ5ΐθΓη; 

.4 301Α3; 

.5 άβίβ οί ηΊ3ηυί3θΐυΓθ (ηηοηΐίι βηά γββή; 

.6 03ίβ βηά ρΐ30Θ οί Ι35Ϊ 560/106; 

.7 ΙΤΙΒΧίΐΤΐυΓη ρβΠΤίίΙΙβά ίΐβίρίΐί οί 5ί0\Λ/39Θ Βίοονθ \Λ/3ίβΓ- 
Ιιπθ; 3Π(ί 

.8 5ί0\Λ/39θ ροδίίίοπ ΟΠ ί>03Γ0. 

6.2.4.3 Ι_3υηοίιίπ9 3ηά ορβΓβίίηρ ίηδίΓυοίίοηδ δίιβΙΙ άβ 
ιτιβΓΚβά οπ ογ ίη ίίιβ νίοίηίίγ οί ίίΐθ οοηίβίηβΓ. 

6.2.5 Μ3ΐΊ<ίης] οη ιτίΒηηβ θνβουΒίίοη δγδίθηΐδ 

Τίιβ ιτίΒηηβ θν3ου3ίίοη δγδίΘπι δίιβΙΙ Ιοβ γπβγΚθοΙ ννίίίι: 

.1 ΓΠ3ί<ΘΓ’5 Π3ΓΠΘ ΟΓίΓ3θΙθ ΓΠ3Γί<; 

.2 5ΘΠ3Ι ηυιτιΙοβΓ; 

.3 άβίβ οί ιτιβηυίβοΙυΓβ (ιτιοηΐίι βηά γββή; 

.4 Π3ΓΠΘ οί 3ρρΓθνίΠ0 3υίίιοηίγ; 

.5 Π3ΓΠΘ 3Π(ί ρΐ30θ οί 5βΓνίθίΠ9 δίΒίίΟΠ \Λ/ίΐ6Γβ ίί \Λ/35 Ι35ί 
δβΓνίΟθά, 3ίθΠ9 ννίίίι 

ίίΐθ 03ίβ οί 5ΘΓνίθίΠ9; 3Π0 

.6 ίίΐθ 03ρ30Ϊΐγ οί ίίΐθ δγδΐθΓΠ. 

ΟίιβρίβΓ VII - ΟίίιβΓ ϋίθ-33νίπ9 ΑρρΙίβηοβδ 

7.1 Ι_ίΠΘ-ίίΐΓ 0 ννίη 9 3ρρΙί3ΠΟΘ5 

7.1.1 ΕνβΓγ ΙίηΘ-ΙίΐΓοννίη 9 ΒρρΙίβηοθ δίιβΙΙ: 

. 1 Ιοβ ΟβρβΙοΙβ οί ίίΐΓ0ννίΠ9 3 Μηθ ννίίίι Γβ350Π3ΐθΐ6 3000Γ30γ; 

.2 ΙΠΟΐυάβ ποί Ιθδδ Ιίΐ3Π ίΟΙΙΓ ρΓθ]θθίίΙθ5 Θ30ίΐ 03ρ3ί)1θ Οί 
03ΓΓγίΠ9 ίίΐθ Ιίηθ 3ΐ Ιθ35ί 230 γπ ίη οβΙγπ ννββίίιβΓ; 

.3 ίηοΐυάβ ηοί Ιθδδ ίίιβη ΐουΓ Ιίηθδ θβοίι ίΐ3νίη9 3 ΙοΓββΙάηρ 
5ΐΓΘΠ9ίίΐ οί ηοί 1655 Ιίΐ3Π 2 ΚΝ; 3Π0 

.4 ίΐ3νθ Ιοηβί ίηδίΓυοίίοηδ ογ άί39Γ3ΐτΐ5 οίββΝγ ΝΙυδΐΓ3ΐίη9 
ίίΐθ ϋδθ οί ΙίΐΘ Ιίηθ-ίίΐΓ0ννίη9 3ρρίί3Π0Θ. 

7.1.2 Τίΐβ ΓΟΟΚβΙ, ίηίίΐθ035Θ οί 3 ρίδίΟΐ-ίίΓβά ΓΟΟΚβί, ΟΓ ίίιβ 
355ΘΓΠί)Ιγ, ίηίίΐθ035θ 0Ϊ3Π ίηΐΘ9Γ3ΐ ΓΟθΙ<6ΐ3ηύ Ιίηθ, δίίβΙΙ ί)Θ 
οοηίβίηβά ίη 3 ννβΙβΓ-ΓβδίδίβηΙ 03δίη9· Ιη βάάίίίοη, ίη ίίιβ 
0356 οί 3 ρίδίοί ΐΪΓβά ΓΟθΙ<6ΐ, ίίΐβ Ιίηβ 3Π0 ΓΟθΙ<6ΐ5 ΙορθΙίΐβΓ 
ννίίίι ίίιβ ΓΠ63Π5 οί ί9ηίΙίοη δίιβΙΙ ί>β δίοννβά ίη 3 οοηίβίηβΓ 
ννίΐίοίΐ ρΓΟνίάβδ ρΓΟίβΟίίοη ίΓΟΓΠ ίίιβ ννβ3ίίΐ6Γ. 

7.2 ΟβηβΓβΙ 3ί3ΓΓη βηά ρυΙοΙίο βάάΓβδδ δγδίβιτι 

7.2.1 ΟβηβΓΒί 6ΙΎ16Γ9ΘΠΟΥ 3Ι3ΓΓΠ δγδίβΓΠ 

7.2.1.1 Τίΐβ 9ΘΠ6Γ3Ι 6 ΓΠ 6 Γ 9 θηθγ 3Ι3ΓΓΠ δγδίβΓΠ δίιβΙΙ Ιοβ 
οβρβίοίβ οί δουηάίηρ ίίιβ 9 βηβι "3ΐ 6 ΓηβΓ 9 θηογ βΙβγιτι δί9Π3ί 
οοηδίδίίη9 οί δβνβη ογ γπογθ δίιοΓί ΙοΙβδίδ ίοΙΙοννβά ίογ οηβ 
Ιοη9 ί)ΐ35ί οη ίίιβ δίιίρ’δ ννίιίδίΐβ ογ δίτβη βηά βάάίίίοηβΙΙγ 
οη 3η βΐ6θίπο3ΐΙγ ορβΓβίβά ΙοβΙΙ ογ Ι<ΐ3χοη ογ οίίιβΓ βςυίν3- 
Ιβηί νν3Γηίη9 δγδίβηη, ννίιίοίι δίιβΙΙ ί)β ροννβΓβά ίΓοιη ίίιβ 
δίιίρ’δ ΓΠ3ίη δυρρίγ βηά ίίιβ βιηβΓρθηογ βουΓοβ οί βίβοίπ- 
031 ροννβτ ΓβςυίΓβά Ιογ Γβ9ϋΐ3ίίοη 11-1/42 ογ 11-1/43, 35 βρ- 
ρΓ0ρΓΪ3ίβ. Τίΐβ δγδίβΓΠ δίίβΙΙ ί>6 ΟβρβΙοΙβ Οί θρβΓ3ίίθΠ ίΓΟΓΠ 
Ιίΐβ Π3νί93ΐίΠ9 ί)Γίθ)9β 3Π0, βχοβρί ίοΓ ίίιβ δίιίρ’δ ννίιίδίΐβ, 
3ΐδΟ ίΓΟΓΠ ΟίίιβΓ 5ίΓ3ίβ9ίθ ροίπίδ. Τίΐβ δγδίβΓΠ δίΐ3ΐΙ Ιοβ 3ϋ- 
βΐίίοΐβ ΙίΐΓθϋ9ίιουί 311 ίίιβ 3θοοιτΐΓηοά3ΐίοη βηά πογγπβΙ βΓβνν 
ννοτΙ<ίη9 5ρ30β5. Τίιβ 3Ι3ΓΓΠ δίιβΙΙ οοηίίηυβ ίο ίυηοίίοη 3ί- 
ΐβτ ίί ίΐ3δ Ιοββη ίΓΪ99 ΘΓβε Ι υηίίΙ ίί ώ ΓΠΒηυβΙΙγ ίυτηβά οίί ογ ίδ 


ΐβΠΓΊρθΓ3ΓΪ Iγ ί ΠίβΓΓυρίββΙ Ιθγ 3 ΓΠΘ5539Θ ΟΠ ίίΐβ ρϋΐοΐίο 30- 
άΓβδδ δγδίβΓΠ. 

7.2.1.2 Τίιβ ΓπίηίιπυΐΗ βουηά ρΓβδδυτβ ΙβνβΙδίοΓίίιβ βιηβΓ- 
9 θηογ βΙβγγπ ίοηβ ίη ίηίβηοΓβηά βχίβΓίοΓ βρβοβδ δίιβΙΙ Ιοβ 80 
άΒ (Α) 3Π(1 3ΐ Ιβ35ΐ 10 άΒ (Α) βίοονβ ΒΓηΙοίβηί ηοίδβ ΙβνβΙδ 
βχίδίίπρ άυηηρ πογγπβΙ βρυίρηιβηΐ ορβΓβίίοη ννίίίι ίίιβ δίιίρ 
υηάβη/νβγ ίη ηηοάβΓβΙβ ννββίίιβΓ. Ιη οβΙοίηδ ννίίίιουί 3 Ιουά- 
5ρβ3ΐ<βΓ ίηδΙβΙΙβίίοη, 3η βΙβοίΓοηίο βΙβγγπ ίΓ3ηδάυοβΓ δίιβΙΙ 
Ιοβ ίηδίβΙΙβά β.ρ. 3 ΙουζζβΓ ογ δίηοίΙβΓ. 

7.2.1.3 Τίιβ βουηά ρΓβδδϋΓβ ΙβνβΙδ 3ί ίίιβ δίββρίηρ ροδί- 
ίίοη ίη οβΙοίηδ βηύ ίη οβΙοίη όβίίίΓοοιτίδ δίιβΙΙ Ιοβ 3ί Ιββδί 75 
άΒ (Α) βηά3ί Ιβ35ΐ 10 άΒ (Α) βίοονβ ΒΓπΙοίβηί ηοίδβ ΙβνβΙδ* 

7.2.2 ΡυΙοΙίο βοΙοίΓβδδ δγδίβΓΠ 

7.2.2.1 Τίιβ ρυΐοϋο βεΙοίΓβδδ δγδίβηι δίιβΙΙ Ιοβ 3 Ιουοΐ5ρβ3ΐ<- 
6Γ ίηδΙβΙΙβίίοη βΠ3ίθΙίη9 ίίΐβ ίθΓ03βΙθ35ί ΟΓ ΓΠ65539Θ5 ίηίο 311 
δρβοβδ ννίΐβΓβ ΟΓβνν ΓΠβΓΠίΟβΓδ ΟΓ ρβδδβηρθΓδ, ΟΓ ΙΟΟίίΐ, 3Γβ 
ηοππβΙΙγ ρΓβδβηί, βηβΙ ίο ΓπυδίβΓ δίβίίοηδ. II δίιβΙΙ βΙΙονν ίοΓ 
ίίιβ ί)Γ03(1θ35ΐ οί ΓΠβ5539θδ ίΓΟΓΠ ίίΐβ ΠβνίρβίίΟΠ ΙΟΓΙβΙρθ 3ΠβΙ 
δϋβίΐ ΟίίιβΓ ρΐβοβδ οη ί)03ΓβΙ ίίιβ δίιίρ 35 ίίΐβ ΑθΙΓΠίΠίδΐΓ3ίίθη 
(ΙββΓΠδ ηβοβ553Γγ. II δίιβΙΙ Ιοβ ίηδίβΙΙβοΙ ννίίίι Γβ93Γ(ί Ιο 
3θουδΙίθ3ίΙγ ΓΠ3Γ9ίη3ί οοηςίίΐίοηδ βηοΙ ηοί Γβρυίτβ 3ηγ 30- 
ίίοη ίΓΟΓΠ ίίιβ 3βΙ(ΐΓβ55ββ. II δίιβΙΙ Ιοβ ρΓοίβοΐβοΙ 393ίηδί υπβυ- 
ΙίιΟΓίζββΙ υδβ. 

7.2.2.2 ννίίίι ίίιβ δίιίρ υηβΙβηΛ/Βγ ίη ηοΓΓηβί οοηβΐίΐίοηδ, ίίιβ 
ΓηίηίΓηϋΓη δουηβΙ ρΓβδδϋΓβ ΙβνβΙδ ίοΓ ΙοΓοβεΙοβδίιπρ βηιβΓ- 
9 βηογ βηηουηοβΓπβηίδ δίιβΙΙ Ιοβ: 

.1 ίη ίηί6ΓίθΓ5ρ3θβδ75οΙΒ (Α) 3ηοΐ3ΐΙβ35ΐ20οΙΒ (Α) βίοονβ 
ίίιβ βρββοίι ίηίβΓίβΓβηοβ Ιβνβί; βηοΙ 

.2 ίη βχίβΓίοΓ δρβοβδ 80 οΙΒ (Α) 3ηοΙ 3ί Ιββδί 15 οΙΒ (Α) 
βίοονβ ίίιβ βρββοίι ίηίβΓίβΓβηοβ ΙβνβΙ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΑΠΟΦΑΣΗ Μ30.48(66) 

(υιοθετήθηκε στις 4 Ιουνίου 1996) 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Άρθρο 28(6) της Σύμβασης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά τις 
λειτουργίες της Επιτροπής, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη να παρέχει διεθνή πρό¬ 
τυπα για τα σωστικά μέσα που απαιτούνται από το Κεφά¬ 
λαιο III της Διεθνούς Σύμβασης περί Ασφάλειας της Αν¬ 
θρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (3ΘΕΑ3), 1974, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, την απόφαση Μ30.47(66) με την 
οποία υιοθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις στο 
Κεφάλαιο III της Σύμβασης 30Ι_Α3 για να καταστήσουν 
τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Σωστικών Μέσων 
(Ε3Α) υποχρεωτικές σύμφωνα με τη Σύμβαση την ή μετά 
την 1 Ιουλίου 1998, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, στην εξηκοστή έκτη σύνοδό της, το 
κείμενο του προτεινόμενου Κώδικα Ε3Α, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τον Διεθνή Κώδικα Σωστικών Μέσων (Ε3Α), 
το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα της 
παρούσας απόφασης- 


ΗθΓθγΙοΙΓιθ Οοΰθ οπ ΑΙβγγπβ 3ηοΙ Ιπυίθ3ΐθΓ3, 1995, 3<ίορΙθυ Γ>νίΓΐθθΓ93ηΙΖ3ΐΙοη ί>ν ΓθδοΙυΙίοπ Α. 830(19) 
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2. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του 
Κεφαλαίου III της Σύμβασης 30ΕΑ3 1974, θα υιοθετού¬ 
νται τροποποιήσεις στον Κώδικα Ι_3Α, θα τίθενται σε ισχύ 
και θα έχουν εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου VIII αυτής της Σύμβασης που αφορά τη διαδικασία 
τροποποιήσεων που εφαρμόζονται στο Παράρτημα της 
Σύμβασης εκτός από το Κεφάλαιο Γ 

3. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα να διαβιβάσει επικυ¬ 
ρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του κει¬ 
μένου του Κώδικα 1_3Α που εμπεριέχεται στο Παράρτημα 
σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις της Σύμβασης 1 

4. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα να 
διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Πα¬ 
ραρτήματος της σε Μέλη του Οργανισμού, τα οποία δεν 
είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις της Σύμβασης. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
Περιεχόμενα 

Εισαγωγή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Ορισμοί 

1.2 Γ ενικές απαιτήσεις για σωστικά μέσα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

2.1 Κυκλικά σωσίβια 

2.2 Σωσίβιες ζώνες 

2.3 Στολές εμβάπτισης 

2.4 Προστατευτικές ενδυμασίες 

2.5 Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

3.1 Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 

3.2 Βεγγαλικά χειρός 

3.3 Επιπλέοντα καπνογόνα σήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΣΩΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

4.1 Γ ενικές απαιτήσεις για σωσίβιες σχεδίες 

4.2 Πνευστές σωσίβιες σχεδίες 

4.3 Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες 

4.4 Γ ενικές απαιτήσεις για σωσίβιες λέμβους 

4.5 Μερικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι 

4.6 Ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι 

4.7 Σωσίβιες λέμβοι ελεύθερης πτώσης 

4.8 Σωσίβιες λέμβοι με αυτόνομο σύστημα παροχής αέρα 

4.9 Σωσίβιες λέμβοι που προστατεύονται από πυρκαϊά 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΛΕΜΒΟΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

5.1 Λέμβοι διάσωσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

6.1 Μέσα καθαίρεσης και επιβίβασης 

6.2 Ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΑΛΛΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

7.1 Ορμιδοβόλες συσκευές 

7.2 Σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης και σύστημα 
μεγαφωνικής αναγγελίας 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Σκοπός αυτού του Κώδικα είναι η παροχή διεθνών 
προτύπων για τα σωστικά μέσα που απαιτούνται από το 
κεφάλαιο III της Διεθνούς Σύμβασης Περί Ασφάλειας της 
Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (3ΘΙ_Α3), 1974. 

2. Από την 1η Ιουλίου 1998 και μετά, οι απαιτήσεις αυ¬ 


τού του Κώδικα θα είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με την 
Διεθνή Σύμβαση Περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής 
στη Θάλασσα (3ΘΙ_Α3), 1974, όπως τροποποιήθηκε. 
Οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση στον Κώδικα θα 
υιοθετείται και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικα¬ 
σία που καθορίζεται στο Άρθρο VIII της Σύμβασης αυτής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I-ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Ορισμοί 

1.1.1 Σύμβαση σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση Περί Ασφά¬ 
λειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 1974, όπως 
τροποποιήθηκε. 

1.1.2 Απόσταση Ασφαλείας από το πλοίο είναι η ικανό¬ 
τητα της σωσίβιας λέμβου ελεύθερης πτώσης να απομα¬ 
κρυνθεί από το πλοίο μετά από καθαίρεση ελεύθερης 
πτώσης, χωρίς να γίνει χρήση του κινητήρα της. 

1.1.3 Επιτάχυνση ελεύθερης πτώσης είναι ο ρυθμός με¬ 
ταβολής της ταχύτητας που υφίστανται οι επιβαίνοντες 
κατά την καθαίρεση σωσίβιας λέμβου ελεύθερης πτώ¬ 
σης. 

1.1.4 Πιστοποιημένο ύψος ελεύθερης πτώσης είναι το 
μέγιστο ύψος καθαίρεσης για το οποίο εγκρίνεται η σω¬ 
σίβια λέμβος μετρούμενο από την ήρεμη επιφάνεια του 
ύδατος μέχρι το χαμηλότερο σημείο της σωσίβιας λέμ¬ 
βου όταν βρίσκεται σε διάταξη καθαίρεσης. 

1.1.5 Γωνία κεκλιμένου καθαίρεσης είναι η γωνία μετα¬ 
ξύ του οριζοντίου και του οδηγού κιγκλιδώματος καθαί¬ 
ρεσης της σωσίβιας λέμβου στη θέση καθαίρεσης με το 
πλοίο ισοβύθιστο. 

1.1.6 Μήκος κεκλιμένου καθαίρεσης είναι η απόσταση 
μεταξύ της πρύμνης της σωσίβιας λέμβου και του χαμη¬ 
λότερου άκρου του κεκλιμένου καθαίρεσης. 

1.1.7 Κανονισμός σημαίνει κανονισμό που περιέχεται 
στο Παράρτημα της Σύμβασης. 

1.1.8 Απαιτούμενο ύψος ελεύθερης πτώσης είναι η με¬ 
γαλύτερη απόσταση που μετρείται από την ήρεμη επιφά¬ 
νεια του ύδατος στο χαμηλότερο σημείο της σωσίβιας 
λέμβου όταν είναι σε διάταξη καθαίρεσης και το πλοίο 
στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης. 

1.1.9 Ανακλαστικό υλικό είναι υλικό που ανακλά προς 
την αντίθετη κατεύθυνση μια ακτίνα φωτός που κατευθύ- 
νεταισ’ αυτό. 

1.1.10 Γ ωνία εισόδου στο νερό είναι η γωνία μεταξύ του 
οριζοντίου και του οδηγού κιγκλιδώματος καθαίρεσης 
της σωσίβιας λέμβου όταν αυτή εισέρχεται στο νερό. 

1.1.11 Οι όροι που χρησιμοποιούνται σ’ αυτόν τον Κώ¬ 
δικα έχουν την ίδια σημασία με την καθοριζόμενη στον 
Κανονισμό II1/3. 

1.2 Γενικές απαιτήσεις για σωστικά μέσα. 

1.2.1 Η παράγραφος 1.2.2.7 εφαρμόζεται στα σωστικά 
μέσα όλων των πλοίων. 

1.2.2 Εκτός εάν ρητά καθορίζεται διαφορετικά ή εκτός 
αν, η Αρχή αφού λάβει υπόψη της τα συγκεκριμένα ταξί¬ 
δια τα οποία το πλοίο εκτελεί μόνιμα, θεωρήσει κατάλλη¬ 
λες άλλες απαιτήσεις, όλα τα σωστικά μέσα που περι- 
γράφονται στο μέρος αυτό: 

.1 θα κατασκευάζονται με επιμελημένη εργασία και κα¬ 
τάλληλα υλικά, 

.2 δεν θα καταστρέφονται κατά τη στοιβασία τους σε 
θερμοκρασίες αέρα από - 30° 0 έως + 65° Ο, 

.3 αν είναι πιθανό να βυθιστούν σε θαλασσινό νερό κα¬ 
τά τη χρήση τους, θα λειτουργούν σε εύρος θερμοκρα¬ 
σιών θαλάσσιου νερού από -1 ° Ο έως + 30° Ο, 
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.4 θα είναι, όπου είναι αναγκαίο, ανθεκτικά στη σήψη, 
στη διάβρωση και δεν θα επηρεάζονται δυσμενώς από 
θαλασσινό νερό, πετρελαιοειδή ή μύκητες, 

.5 όταν εκτίθενται στο ηλιακό φως, θα είναι ανθεκτικά 
στη φθορά, 

.6 θα έχουν πολύ ευδιάκριτο χρώμα σε όλα τα μέρη 
όπου αυτό θα βοηθήσει στην ανίχνευση, 

.7 θα φέρουν ανακλαστικό υλικό όπου αυτό θα βοηθή¬ 
σει στην ανίχνευση σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργα¬ 
νισμού, * 

.8 αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε θαλασσοταρα¬ 
χή θα μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά στο περι¬ 
βάλλον αυτό, 

.9 θα σημαίνονται ευκρινώς με πληροφορίες έγκρισης 
περιλαμβάνοντας την Αρχή που τα ενέκρινε και οποιουσ- 
δήποτε λειτουργικούς περιορισμούς, και 

.10 θα φέρουν, όπου είναι εφαρμόσιμο μέσα προστα¬ 
σίας κατά ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος ώστε να απο- 
τρέπεται ζημιά ή τραυματισμός. 

1.2.3 Η Αρχή καθορίζει την περίοδο αποδοχής των σω¬ 
στικών μέσων που υπόκεινται σε φθορά με την πάροδο 
του χρόνου. Αυτά τα σωστικά μέσα θα σημαίνονται με μέ¬ 
σα καθορισμού της ηλικίας των ή με την ημερομηνία που 
πρέπει να αντικατασταθούν. Μόνιμη σήμανση μετηνημε- 
ρομηνία λήξεως είναι η προτιμώμενη μέθοδος καθορι¬ 
σμού της περιόδου αποδοχής. Μπαταρίες που δε σημαί- 
νονται με ημερομηνία λήξεως μπορούν να χρησιμοποιη¬ 
θούν αν αντικαθίστανται ετησίως ή σε περίπτωση 
δευτερεύουσας μπαταρίας (συσσωρευτής), αν η κατά¬ 
σταση του ηλεκτρολύτη μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

2.1 Κυκλικά σωσίβια 

2.1.1 Προδιαγραφές κυκλικών σωσιβίων 

Κάθε κυκλικό σωσίβιο: 

. 1 έχει εξωτερική διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 800 χι¬ 
λιοστόμετρα και εσωτερική διάμετρο όχι μικρότερη από 
400 χιλιοστόμετρα, 

.2 κατασκευάζεται από υλικό με αυτοδύναμη άντωση. Η 
άντωση δεν θα εξασφαλίζεται με χόρτα, τρίμματα ή κόκ¬ 
κους φελλού, οποιοδήποτε άλλο χαλαρό κοκκώδες ή 
οποιοδήποτε αεροθάλαμο που η πλευστότητά του εξαρ- 
τάται από εμφύσηση, 

.3 μπορεί να συγκρατεί τουλάχιστον 14,5 χιλιόγραμμα 
σιδήρου σε γλυκό νερό για 24 ώρες, 

.4 έχει μάζα τουλάχιστον 2,5 χιλιόγραμμα, 

.5 δεν διατηρείτην καύση ούτε συνεχίζει να λιώνει αφού 
καλυφθεί ολοκληρωτικά από φωτιά για περίοδο 2 δευτε¬ 
ρολέπτων, 

.6 κατασκευάζεται έτσι ώστε να αντέχει σε ρίψη στο νε¬ 
ρό από το ύψος που τοποθετείται πάνω από την ίσαλο 
γραμμή στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης ή 30 μέτρα, 
όποιο είναι μεγαλύτερο, χωρίς να επηρεάζεται η ικανότη¬ 
τα λειτουργίας αυτού ή των προσδεδεμένων σε αυτό 
εξαρτημάτων του, 

.7 αν προορίζεται να θέσει σε λειτουργία τη διάταξη της 
γρήγορης απελευθέρωσης που προβλέπεται για τα κα- 
πνογόνα σήματα αυτόματης ενεργοποίησης και τις αυτό¬ 
ματες συσκευές φωτισμού, πρέπει να έχει μάζα επαρκή 


για τη λειτουργία της διάταξης γρήγορης απελευθέρω¬ 
σης, και 

.8 να εφοδιάζεται με σχοινί συγκράτησης διαμέτρου 
τουλάχιστον 9,5 χιλιοστομέτρων και μήκους τουλάχιστον 
ίσου προς το τετραπλάσιο της εξωτερικής διαμέτρου του 
σώματος του σωσιβίου. Το σχοινί συγκράτησης θα στε¬ 
ρεώνεται σε τέσσερα ισαπέχοντα σημεία στην περιφέ¬ 
ρεια του σωσιβίου ώστε να σχηματίζει τέσσερις ίσους 
βρόχους. 

2.1.2 Αυτόματες συσκευές φωτισμού κυκλικών σωσιβίων 
Οι αυτόματες συσκευές φωτισμού που απαιτούνται από 

τον Κανονισμό II1/7.1.3: 

. 1 δεν πρέπει να πάβουν να λειτουργούν μέσα στο νερό, 
.2 είναι λευκού χρώματος και μπορούν είτε να ανά¬ 
βουν συνεχώς με φωτεινή ένταση τουλάχιστον 2 οά 
προς όλες τις κατευθύνσεις του άνω ημισφαιρίου είτε 
να αναλάμπουν (αναλαμπές εκκένωσης) σε ρυθμό του¬ 
λάχιστον 50 αναλαμπών και όχι περισσοτέρων από 70 
ανά λεπτό με τουλάχιστον την αντίστοιχη ενεργό φω¬ 
τεινή ένταση, 

.3 εφοδιάζονται με πηγή ενέργειας που θα πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.2.2 για περίοδο τουλάχι¬ 
στον 2 ωρών, και 

.4 μπορούν να αντέξουν στη δοκιμή ρίψης που απαιτεί¬ 
ται από την παράγραφο 2.1.1.6. 

2.1.3 Συσκευές αυτόματης ενεργοποίησης σημάτων 
καπνού κυκλικών σωσιβίων 

Οι συσκευές αυτόματης ενεργοποίησης σημάτων κα¬ 
πνού που απαιτούνται από τον Κανονισμό 111/7.1.3: 

. 1 απελευθερώνουν καπνό πολύ ευδιάκριτου χρώματος 
με κανονικό ρυθμό για περίοδο τουλάχιστον 15 λεπτών 
όταν επιπλέουν σε ήρεμο νερό, 

.2 δεν αναφλέγονται με έκρηξη ή απελευθερώνουν 
οποιαδήποτε φλόγα καθ’ όλο το χρόνο απελευθέρωσης 
καπνού από το σήμα, 

.3 δεν βυθίζονται σε θαλασσοταραχή, 

.4 συνεχίζουν να απελευθερώνουν καπνό όταν βυθι¬ 
στούν πλήρως στο νερό για περίοδο τουλάχιστον 10 δευ¬ 
τερολέπτων, και 

.5 μπορούν να αντέξουν στη δοκιμή ρίψης που απαιτεί¬ 
ται από την παράγραφο 2.1.1.6. 

2.1.4 Επιπλέοντα σωσίβια σχοινιά 

Τα επιπλέοντα σωσίβια σχοινιά που απαιτούνται από 
τον Κανονισμό 111/7.1.2: 

.1 δεν υπόκεινται σε συστροφή, 

.2 έχουν διάμετρο τουλάχιστον 8 χιλιοστόμετρα, και 
.3 έχουν αντοχή θραύσης τουλάχιστον 5 Κη. 

2.2 Σωσίβιες ζώνες 

2.2.1 Γενικές απαιτήσεις για σωσίβιες ζώνες 

2.2.1.1 Η σωσίβια ζώνη δεν διατηρείτην καύση ούτε συ¬ 
νεχίζει να λιώνει αφού καλυφθεί ολοκληρωτικά από φωτιά 
για περίοδο 2 δευτερολέπτων, 

2.2.1.2 Η σωσίβια ζώνη ενηλίκου κατασκευάζεται έτσι 
ώστε: 

. 1 τουλάχιστον το 75% των ατόμων που δεν έχουν καμ- 
μία εξοικείωση στη χρήση της σωσίβιας ζώνης να μπο¬ 
ρούν να τη φορούν σωστά σε περίοδο ενός λεπτού χωρίς 
βοήθεια, καθοδήγηση ή προηγούμενη επίδειξη. 


* Γίνεται αναφορά στη σύσταση για χρήση και τοποθέτηση ανακλαστικού υλικού στα σωστικά μέσα που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την από¬ 
φαση Α'658(16) όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί. 
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.2 μετά από επίδειξη όλα τα άτομα να μπορούν να τη φο¬ 
ρέσουν σωστά χωρίς βοήθεια σε περίοδο ενός λεπτού, 

.3 να μπορεί να φορεθεί κατά ένα μόνο σαφώς καθορι¬ 
σμένο τρόπο ή, όσο είναι πρακτικά δυνατό να μη μπορεί 
να φορεθεί λανθασμένα, 

.4 να φοριέται άνετα, και 

.5 να επιτρέπει στο άτομο που τη φοράει να πηδήσει από 
ύψος τουλάχιστον 4,5 μέτρων στο νερό χωρίς να τραυμα- 
τισθεί και χωρίς η σωσίβια ζώνη να βγαίνει από τη θέση 
της ή πάθει ζημιά. 

2.2.1.3 Η σωσίβια ζώνη ενηλίκου θα έχει επαρκή άντω- 
ση και ευστάθεια σε ήρεμο γλυκό νερό ώστε: 

.1 να ανυψώνει το στόμα εξαντλημένου ή αναίσθητου 
ατόμου τουλάχιστον 120 χιλιοστόμετρα πάνω από το νε¬ 
ρό με το σώμα κεκλιμένο προς τα πίσω υπό γωνία τουλά¬ 
χιστον 20° από την κατακόρυφη θέση, και 

.2 να στρέφει το πολύ σε 5 δευτερόλεπτα το σώμα αναί¬ 
σθητου ατόμου στο νερό από οποιαδήποτε θέση, σε θέση 
όπου το στόμα να είναι έξω από το νερό. 

2.2.1.4 Η σωσίβια ζώνη ενηλίκου επιτρέπει στο άτομο 
που τη φοράει να κολυμπήσει σε μικρή απόσταση και να 
επιβιβαστεί σε σωστικό σκάφος. 

2.2.1.5 Η παιδική σωσίβια ζώνη κατασκευάζεται και λει¬ 
τουργεί όπως η σωσίβια ζώνη ενηλίκου εκτός των κάτωθι: 

. 1 επιτρέπεται η βοήθεια σε μικρά παιδιά για να τη φο¬ 
ρέσουν, 

.2 απαιτείται μόνο να ανυψώνει το στόμα εξαντλημένου 
ή αναίσθητου ατόμου που τη φοράει πάνω από το νερό σε 
απόσταση κατάλληλη του μεγέθουςτου ατόμου που πρό¬ 
κειται να την χρησιμοποιήσει, και 

.3 μπορεί να δοθεί βοήθεια για επιβίβαση σε σωστικό 
σκάφος, αλλά δεν θα μειώνεται σημαντικά η ευχέρεια κι¬ 
νήσεων του ατόμου που τη φοράει. 

2.2.1.6 Επιπρόσθετα της σήμανσης που απαιτείται από 
την παράγραφο 1.2.2.9 η παιδική σωσίβια ζώνη θα σημαί- 
νεται με: 

.1 το περιθώριο ύψους ή βάρους για το οποίο η σωσίβια 
ζώνη θα πληροί τα κριτήρια δοκιμής και αξιολόγησης που 
συνιστώνται από τον Οργανισμό,* και 

.2 το σύμβολο «παιδί» όπως φαίνεται στο σύμβολο που 
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό** για την «παιδική σωσί¬ 
βια ζώνη». 

2.2.1.7 Η σωσίβια ζώνη έχει άντωση που δεν θα μειώνε¬ 
ται περισσότερο από 5% μετά από βύθιση της σε γλυκό 
νερό επί 24 ώρες. 

2.2.1.8 Κάθε σωσίβια ζώνη είναι εφοδιασμένη με σφυρί- 
κτρα στερεά προσαρμοσμένη με σχοινί. 

2.2.2 Πνευστές σωσίβιες ζώνες 

Η σωσίβια ζώνη της οποίας η πλευστότητα εξαρτάται 
από εμφύσηση έχει τουλάχιστον δύο χωριστά διαμερί¬ 
σματα και πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.1 
και: 

.1 φουσκώνει αυτόματα μόλις βυθιστεί, είναι εφοδια¬ 
σμένη με συσκευή που της επιτρέπει να φουσκώνει με μία 


κίνηση του χεριού και επιπρόσθετα μπορεί να φουσκώνει 
με το στόμα, 

.2 σε περίπτωση απώλειας της πλευστότητας ενός 
οποιουδήποτε διαμερίσματος, μπορεί να πληροί τις απαι¬ 
τήσεις των παραγράφων 2.2.1.2, 2.2.1.3 και 2.2.1.4, και 
.3 πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.1.7 αφού 
φουσκώσει με τον αυτόματο μηχανισμό. 

2.2.3 Φώτα σωσιβίων ζωνών 

2.2.3.1 Κάθε φως σωσίβιας ζώνης: 

. 1 έχει φωτεινή ένταση τουλάχιστον 0,75 οό σε όλες τις 
κατευθύνσεις του άνω ημισφαιρίου, 

.2 έχει πηγή ενέργειας που μπορεί να παρέχει φωτεινή 
ένταση 0,75 σό για περίοδο τουλάχιστον 8 ωρών, 

.3 είναι ορατό σε όσο μεγαλύτερο τμήμα του άνω ημι¬ 
σφαιρίου είναι πρακτικά δυνατό, όταν προσαρμόζεται 
στη σωσίβια ζώνη, και 
.4 είναι λευκού χρώματος. 

2.2.3.2 Αν το φως που αναφέρεται στην παράγραφο 

2.2.3.1 είναι αναλάμπον επιπλέον: 

.1 εφοδιάζεται με χειροκίνητο διακόπτη, και 
.2 αναλάμπει με ρυθμό τουλάχιστον 50 αναλαμπών και 
όχι περισσότερων των 70 ανά λεπτό με ενεργό φωτεινή 
ένταση τουλάχιστον 0,75 οό. 

2.3 Στολές εμβάπτισης 

2.3.1 Γενικές απαιτήσεις για στολές εμβάπτισης, 

2.3.1.1 Η στολή εμβάπτισης κατασκευάζεται με αδιά¬ 
βροχα υλικά έτσι ώστε: 

.1 να μπορεί να ανοιχθεί και να φορεθεί χωρίς βοήθεια 
εντός 2 λεπτών, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε σχετι¬ 
κή ενδυμασία,*** και σωσίβια ζώνη αν η στολή εμβάπτι- 
σης πρέπει να φοριέται σε συνδυασμό με σωσίβια ζώνη, 
.2 δεν διατηρεί την καύση ούτε συνεχίζει να λιώνει αφού 
καλυφθεί ολοκληρωτικά από φωτιά για περίοδο 2 δευτε¬ 
ρολέπτων, 

.3 καλύπτει όλο το σώμα εκτός από το πρόσωπο. Πρέ¬ 
πει επίσης να καλύπτονται τα χέρια, εκτός αν παρέχονται 
γάντια μόνιμα προσαρμοσμένα, 

.4 ελαχιστοποιεί ή περιορίζει τον ελεύθερο αέρα στα 
σκέλη της στολής, και 

.5 μετά από πτώση στο νερό από ύψος τουλάχιστον 4,5 
μέτρων να μην υπάρχει αδικαιολόγητη είσοδος νερού στη 
στολή. 

2.3.1.2 Η στολή εμβάπτισης που πληροί επίσηςτις απαι¬ 
τήσεις του τμήματος 2.2 μπορεί να θεωρηθεί ως σωσίβια 
ζώνη. 

2.3.1.3 Η στολή εμβάπτισης επιτρέπει στο άτομο που τη 
φοράει, και φοράει επίσης σωσίβια ζώνη, (αν η στολή εμ- 
βάπτισης πρέπει να φοριέται σε συνδυασμό με σωσίβια 
ζώνη) να: 

. 1 ανεβαίνει και κατεβαίνει κατακόρυφη κλίμακα μήκους 
τουλάχιστον 5 μέτρων, 

.2 εκτελεί συνήθη καθήκοντα που σχετίζονται με την 
εγκατάλειψη, 

.3 πηδά στο νερό από ύψος τουλάχιστον 4,5 μέτρων 
χωρίς να τραυματίζεται και χωρίς η στολή εμβάπτισης να 
βγαίνει από την θέση της ή παθαίνει ζημιά, και 


* Γίνεται αναφορά στη Σύσταση για τη δοκιμή σωστικών μέσων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 689(17), όπως μπορεί να τρο¬ 
ποποιηθεί. 

** Γίνεται αναφορά στα Σύμβολα που αφορούντα Σωστικά μέσα και Διατάξεις τα οποία υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 760(18). 

***Γίνεται αναφορά στην παράγραφο 3.1.3 της Σύστασης για τη δοκιμή των σωστικών μέσων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 
689(17) όπως μπορεί να τροποποιηθεί. 
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.4 κολυμπάει σε μικρή απόσταση στο νερό και επιβιβά¬ 
ζεται σε σωστικό σκάφος. 

2.3.1.4 Η στολή εμβάπτισης που έχει πλευστότητα και 
είναι σχεδιασμένη να φοριέται χωρίς σωσίβια ζώνη θα 
εφοδιάζεται με φως που πληροίτις απαιτήσεις της παρα¬ 
γράφου 2.2.3 και τη σφυρίκτρα που περιγράφεται στην 
παράγραφο 2.2.1.8. 

2.3.1.5 Αν η στολή εμβάπτισης πρέπει να φοριέται σε 
συνδυασμό με σωσίβια ζώνη, η σωσίβια ζώνη θα φοριέται 
πάνω από τη στολή εμβάπτισης. Το άτομο που φοράει μια 
τέτοια στολή εμβάπτισης θα μπορεί να φοράει τη σωσίβια 
ζώνη χωρίς βοήθεια. 

2.3.2 Απαιτήσεις θερμικής απόδοσης για τις στολές εμ- 
βάπτισης. 

2.3.2.1 Η στολή εμβάπτισης που κατασκευάζεται από 
υλικό που δεν έχει αυτοδύναμη μονωτική ικανότητα : 

. 1 σημαίνεται με οδηγίες ότι πρέπει να φοριέται σε συν¬ 
δυασμό με θερμή ενδυμασία, και 

.2 κατασκευάζεται έτσι ώστε, όταν φοριέται σε συνδυα¬ 
σμό με θερμή ενδυμασία και με σωσίβια ζώνη, αν η στολή 
εμβάπτισης πρέπει να φοριέται με σωσίβια ζώνη, θα συ¬ 
νεχίσει να παρέχει επαρκή θερμική προστασία, μετά από 
πτώση του ατόμου που τη φοράει στο νερό από ύψος 4,5 
μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι όταν φοριέται για πε¬ 
ρίοδο 1 ώρας σε ήρεμο όχι στάσιμο νερό θερμοκρασίας 
5°Ο, η θερμοκρασία του εσωτερικού του σώματος του 
ατόμου που τη φοράει δεν θα ελαττωθεί περισσότερο 
από 2° Ο. 

2.3.2.2 Η στολή εμβάπτισης που κατασκευάζεται από 
υλικό με αυτοδύναμη μονωτική ικανότητα, όταν φοριέται 
μόνη της ή με σωσίβια ζώνη, αν η στολή εμβάπτισης πρέ¬ 
πει να φοριέται σε συνδυασμό με σωσίβια ζώνη, θα παρέ¬ 
χει επαρκή θερμική προστασία στο άτομο που τη φοράει 
μετά από πτώση του στο νερό από ύψος 4,5 μέτρων, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία του εσωτερικού του 
σώματος του δεν θα ελαττωθεί περισσότερο από 2° Ο με¬ 
τά από βύθιση για περίοδο 6 ωρών σε ήρεμο όχι στάσιμο 
νερό θερμοκρασίας μεταξύ 0° Θ και 2° Θ. 

2.3.3 Απαιτήσεις πλευστότητας 

Σε γλυκό νερό άτομο που φοράει είτε στολή εμβάπτι- 
σης είτε στολή εμβάπτισης με σωσίβια ζώνη, θα μπορεί να 
στρέφει από θέση πρηνηδόν σε ύπτια θέση το πολύ σε 5 
δευτερόλεπτα. 

2.4 Προστατευτικές ενδυμασίες. 

2.4.1 Γενικές απαιτήσεις για προστατευτικές ενδυμασίες 

2.4.1.1 Η προστατευτική ενδυμασία κατασκευάζεται με 
αδιάβροχα υλικά έτσι ώστε: 

. 1 να παρέχει αυτοδύναμη πλευστότητα τουλάχιστον 70 Ν, 

.2 να ελαττώνει τον κίνδυνο καταπόνησης από θερμό¬ 
τητα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης και εγκα¬ 
τάλειψης, 

.3 να καλύπτει όλο το σώμα εκτός από το κεφάλι και τα χέ¬ 
ρια και, εφόσον το επιτρέπει η Αρχή, τα πόδια. Γάντια και 
κουκούλα παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένουν 
διαθέσιμα για χρήση με τις προστατευτικές ενδυμασίες, 

.4 να μπορεί να ανοιχθεί και φορεθεί χωρίς βοήθεια 
εντός 2 λεπτών, 

.5 να μην διατηρείτην καύση ούτε να συνεχίζει να λιώνει 
αφού καλυφθεί ολοκληρωτικά από φωτιά για περίοδο 2 
δευτερολέπτων, 

.6 να υπάρχει τσέπη για φορητό πομποδέκτη λ/ΗΡ, και 

.7 να έχει πλευρικό πεδίο ορατότητας τουλάχιστον 120°. 


2.4.1.2 Η προστατευτική ενδυμασία που πληροί επίσης 
τις απαιτήσεις του τμήματος 2.2 μπορεί να θεωρηθεί ως 
σωσίβια ζώνη. 

2.4.1.3 Η προστατευτική ενδυμασία επιτρέπει στο άτο¬ 
μο που τη φοράει να: 

. 1 ανεβαίνει και κατεβαίνει κατακόρυφη κλίμακα μήκους 
τουλάχιστον 5 μέτρων, 

.2 πηδά στο νερό από ύψος τουλάχιστον 4,5 μέτρων με 
τα πόδια πρώτα χωρίς να τραυματίζεται και χωρίς η ενδυ¬ 
μασία να βγαίνει από την θέση της ή παθαίνει ζημιά, 

.3 κολυμπάει στο νερό τουλάχιστον 25 μέτρα και επιβι¬ 
βάζεται σε σωστικό σκάφος, 

.4 φοράει σωσίβια ζώνη χωρίς βοήθεια, και 

.5 εκτελεί όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με εγκατά¬ 
λειψη, προσφέρει βοήθεια σε άλλους και χειρίζεται τη 
λέμβο διάσωσης. 

2.4.1.4 Η προστατευτική ενδυμασία εφοδιάζεται με 
φως που πληροίτις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
τη σφυρίκτρα που περιγράφεται στην παράγραφο 
2 . 2 . 1 . 8 . 

2.4.2 Απαιτήσεις θερμικής απόδοσης για τις προστα¬ 
τευτικές ενδυμασίες. 

2.4.2.1 Η προστατευτική ενδυμασία: 

.1 κατασκευάζεται από υλικό χωρίς αυτοδύναμη μονω¬ 
τική ικανότητα, σημαίνεται με οδηγίες ότι πρέπει να φο¬ 
ριέται σε συνδυασμό με θερμή ενδυμασία, και 

.2 κατασκευάζεται έτσι ώστε όταν φοριέται όπως ση- 
μαίνεται, η ενδυμασία συνεχίζει να παρέχει επαρκή θερ¬ 
μική προστασία στο άτομο που τη φοράει μετά από άλμα 
του και πλήρη βύθισή του στο νερό και θα εξασφαλίζει ότι 
όταν φοριέται σε ήρεμο όχι στάσιμο νερό θερμοκρασίας 
5° Ο, η θερμοκρασία του εσωτερικού του σώματος του 
ατόμου που τη φοράει δεν θα ελαττωθεί με ρυθμό περισ¬ 
σότερο από 1,5° Ο ανά ώρα μετά την πρώτη μισή ώρα. 

2.4.3 Απαιτήσεις ευστάθειας 

Το άτομο που φοράει σε γλυκό νερό προστατευτική εν¬ 
δυμασία που πληροί τις απαιτήσεις αυτού του τμήματος, 
μπορεί να στρέφει από θέση πρηνηδόν σε ύπτια θέση το 
πολύ σε 5 δευτερόλεπτα και να σταθεροποιείται εκεί. Η 
ενδυμασία δεν πρέπει να έχει τη ροπή να στρέφει το άτο¬ 
μο που τη φοράει σε θέση πρηνηδόν σε μέτρια κατάστα¬ 
ση θάλασσας. 

2.5 Θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες 

2.5.1 Η θερμική προστατευτική ενδυμασία κατασκευά¬ 
ζεται από αδιάβροχο υλικό με θερμική αγωγιμότητα όχι 
μεγαλύτερη των 7800 \Λ//(πι 2 Ι<) έτσι ώστε όταν χρησιμο¬ 
ποιείται για να περιβάλλει ένα άτομο, ελαττώνει την απώ¬ 
λεια θερμότητας λόγω αγωγής και εξάτμισης από το σώ¬ 
μα του ατόμου. 

2.5.2 Η θερμική προστατευτική ενδυμασία: 

. 1 καλύπτει ολόκληρο το σώμα ατόμων όλων των μεγε¬ 
θών που φορούν σωσίβια ζώνη με εξαίρεση το πρόσωπο. 
Πρέπει επίσης να καλύπτονται τα χέρια εκτός ανπροβλέ- 
πονται γάντια μόνιμα προσαρμοσμένα, 

.2 πρέπει να ανοίγεται και φοριέται εύκολα χωρίς βοή¬ 
θεια σε σωστικό σκάφος ή λέμβο διάσωσης, και 

.3 επιτρέπει στο άτομο που τη φοράει να την αφαιρεί 
στο νερό εντός 2 λεπτών το πολύ αν εμποδίζει την ικανό¬ 
τητα κολύμβησης. 

2.5.3 Η θερμική προστατευτική ενδυμασία πρέπει να 
λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες αέρα από - 30 ° Θ έως 
+ 20° Θ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

3.1 Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 

3.1.1 Η φωτοβολίδα αλεξιπτώτου: 

.1 περιέχεται σε περίβλημα ανθεκτικό στο νερό, 

.2 έχειτυπωμένες στο περίβλημά της σύντομες οδηγίες 
ή διαγράμματα που εξηγούν με σαφήνεια τη χρήση της, 
.3 έχει ενσωματωμένα μέσα έναυσης, και 
.4 σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην προκαλεί ενόχληση στο 
άτομο που κρατάει το περίβλημα της όταν χρησιμοποιεί¬ 
ται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. 

3.1.2 Η ρουκέτα της φωτοβολίδας όταν εκτοξεύεται κα- 
τακόρυφα πρέπει να φθάνει σε ύψος τουλάχιστον 300 μέ¬ 
τρων. Στο ανώτατο σημείο της τροχιάς της ή κοντά σ’ αυ¬ 
τό, η ρουκέτα απελευθερώνει φωτοβολίδα με αλεξίπτωτο 
η οποία: 

.1 καίεται εκπέμποντας ζωηρό κόκκινο φως, 

.2 καίεται ομοιόμορφα με μέση φωτεινή ένταση τουλά¬ 
χιστον 30000 οά, 

.3 έχει περίοδο καύσης τουλάχιστον 40 δευτερολέ¬ 
πτων, 

.4 κατεβαίνει με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 5 μέτρα 
ανά δευτερόλεπτο, και 

.5 δεν προκαλεί κατά την καύση της ζημιά στο αλεξί¬ 
πτωτο ή στα εξαρτήματά του. 

3.2 Βεγγαλικά χειρός 

3.2.1 Το βεγγαλικό χειρός: 

.1 περιέχεται σε περίβλημα ανθεκτικό στο νερό, 

.2 έχειτυπωμένες στο περίβλημά του σύντομες οδηγίες 
ή διαγράμματα που θα εξηγούν με σαφήνεια τη χρήση του, 
.3 έχει αυτόνομο μέσο έναυσης, και 
.4 σχεδιάζεται έτσι ώστε να μην προκαλεί ενόχληση στο 
άτομο που κρατάει το περίβλημα του ούτε κίνδυνο στο 
σωστικό σκάφος από καιγόμενα ή πυρακτωμένα υπολείμ¬ 
ματα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρή¬ 
σης του κατασκευαστή. 

3.2.2 Το βεγγαλικό χειρός: 

.1 καίεται εκπέμποντας ζωηρό κόκκινο φως, 

.2 καίεται ομοιόμορφα με μέση φωτεινή ένταση τουλά¬ 
χιστον ΙδΟΟΟοά, 

.3 έχει περίοδο καύσης τουλάχιστον 1 λεπτού, 

.4 συνεχίζει να καίεται αφού βυθιστεί στο νερό σε βάθος 
100 χιλιοστών επί 10 δευτερόλεπτα. 

3.3 Επιπλέοντα καπνογόνα σήματα 

3.3.1 Το επιπλέον καπνογόνο σήμα: 

.1 περιέχεται σε περίβλημα ανθεκτικό στο νερό, 

.2 δεν αναφλέγεται με έκρηξη όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, και 
.3 έχειτυπωμένες στο περίβλημά του σύντομες οδηγίες 
ή διαγράμματα που εξηγούν με σαφήνεια τη χρήση του. 

3.3.2 Το επιπλέον καπνογόνο σήμα: 

.1 απελευθερώνει καπνό πολύ ευδιάκριτου χρώματος 
με κανονικό ρυθμό για χρονική περίοδο τουλάχιστον 3 
λεπτών όταν επιπλέει σε ήρεμο νερό, 

.2 δεν εκπέμπει οποιαδήποτε φλόγα σε όλη την περίοδο 
απελευθέρωσης καπνού, 

.3 δεν βυθίζεται σε θαλασσοταραχή, και 
.4 συνεχίζει να απελευθερώνει καπνό όταν βυθιστεί στο 
νερό σε βάθος 100 χιλιοστών επί 10 δευτερόλεπτα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΣΩΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 

4.1 Γενικές απαιτήσεις για σωσίβιες σχεδίες 

4.1.1 Κατασκευή των σωσιβίων σχεδιών 


4.1.1.1 Κάθε σωσίβια σχεδία κατασκευάζεται έτσι ώστε 
να μπορεί να αντέχει επί 30 ημέρες στο νερό εκτεθειμένη 
σε όλες τις καταστάσεις θάλασσας. 

4.1.1.2 Η σωσίβια σχεδία κατασκευάζεται έτσι ώστε 
όταν ρίχνεται στο νερό από ύψος 18 μέτρων, τόσο αυτή 
όσο και ο εξοπλισμός της να λειτουργούν ικανοποιητικά. 
Αν η σωσίβια σχεδία πρόκειται να τοποθετηθεί σε ύψος 
μεγαλύτερο από 18 μέτρα πάνω από την ίσαλο γραμμή 
στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης θα είναι τύπου που 
έχει δοκιμασθεί ικανοποιητικά σε πτώση από τουλάχιστον 
αυτό το ύψος. 

4.1.1.3 Η σωσίβια σχεδία, επιπλέουσα, μπορεί να αντέ¬ 
χει σε επανειλημμένες πτώσεις ατόμων πάνω της από 
ύψος 4,5 μέτρων από το δάπεδό της τόσο με όσο και χω¬ 
ρίς τη σκεπή της ανυψωμένη. 

4.1.1.4 Η σωσίβια σχεδία και τα εξαρτήματά της κατα¬ 
σκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν τη ρυμούλκησή της 
με ταχύτητα 3 κόμβων σε ήρεμο νερό όταν φέρει το πλή¬ 
ρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό και έχει μια από 
τις πλωτές άγκυρές της ποντισμένη. 

4.1.1.5 Η σωσίβια σχεδία πρέπει να έχει σκεπή για την 
προστασία των επιβαινόντων η οποία λαμβάνει τη θέση 
της αυτόματα όταν η σωσίβια σχεδία καθελκυσθεί και 
βρεθεί στην θάλασσα. Η σκεπή πρέπει να πληροί τις ακό¬ 
λουθες απαιτήσεις: 

.1 εξασφαλίζει μόνωση από τη θερμότητα και το ψύχος 
είτε με δύο στρώσεις υλικού που χωρίζονται με διάκενο 
αέρα είτε με άλλα μέσα εξίσου αποτελεσματικά. Θα προ- 
βλέπονται μέσα που θα εμποδίζουν τη συσσώρευση νε¬ 
ρού στο διάκενο αέρα, 

.2 το εσωτερικό της να είναι χρώματος που δεν προκα¬ 
λεί ενόχληση στους επιβαίνοντες, 

.3 κάθε είσοδος σημαίνεται ευκρινώς και εφοδιάζεται με 
ρυθμιζόμενες και αποτελεσματικές διατάξεις κλεισίμα¬ 
τος που να μπορούν εύκολα και γρήγορα να ανοίγονται 
από άτομα που φορούν στολές εμβάπτισης από το εσω¬ 
τερικό και εξωτερικό της σχεδίας και να κλείνονται από το 
εσωτερικό της, ώστε να εξασφαλίζεται αερισμός αλλά να 
εμποδίζεται η είσοδος θαλασσινού νερού, ανέμου και ψύ¬ 
χους. Σωσίβιες σχεδίες που παραλαμβάνουν περισσότε¬ 
ρα από οκτώ άτομα θα έχουν τουλάχιστον δύο αντιδιαμε- 
τρικά αντίθετες εισόδους, 

.4 επιτρέπει συνεχώς την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας 
αέρα για τους επιβαίνοντες, ακόμα και όταν οι είσοδοι εί¬ 
ναι κλειστές, 

.5 διαθέτει μία τουλάχιστον παραφωτίδα, 

.6 διαθέτει μέσα συλλογής νερού της βροχής, 

.7 διαθέτει μέσα στερέωσης αναμεταδότη ΒΑΩΑΒ σω¬ 
στικού σκάφους σε ύψοςτουλάχιστον 1 μέτρου πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας, και 

.8 έχει σε όλα τα σημεία της επαρκές ύψος για καθισμέ¬ 
νους επιβαίνοντες. 

4.1.2 Ελάχιστη μεταφορική ικανότητα και μάζα των σω¬ 
σιβίων σχεδιών 

4.1.2.1 Δεν εγκρίνεται σωσίβια σχεδία μεταφορικής ικα¬ 
νότητας κάτω των έξι ατόμων υπολογισμένης σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2.3 ή 4.3.3 ανάλογα 
με την περίπτωση. 

4.1.2.2 Η συνολική μάζα της σωσίβιας σχεδίας, του κε- 
λύφους της και του εξοπλισμού της δεν πρέπει να υπερ¬ 
βαίνει τα 185 χιλιόγραμμα εκτός αν η σωσίβια σχεδία προ- 




18872 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ορίζεται να καθαιρείται με εγκεκριμένη συσκευή που πλη¬ 
ροί τις απαιτήσεις του τμήματος 6.1 ή δεν απαιτείται να 
τοποθετείται σε θέση για εύκολη μεταφορά από τη μία 
πλευρά του πλοίου στην άλλη. 

4.1.3 Εξαρτήματα σωσίβιας σχεδίας 

4.1.3.1 Γύρω από το εσωτερικό και εξωτερικό της σωσί¬ 
βιας σχεδίας είναι ασφαλώς στερεωμένα σωσίβια σχοινιά. 

4.1.3.2 Η σωσίβια σχεδία εφοδιάζεται με ισχυρό πει- 
σμάτιο μήκους ίσου με 10 μέτρα προστιθέμενης και της 
απόστασης από τη θέση στοιβασίας της μέχρι την ίσαλο 
γραμμή στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης ή 15 μέτρα, 
οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Η αντοχή θραύσης του 
συστήματος πεισματίου περιλαμβανομένων των μέσων 
στερέωσής του στη σωσίβια σχεδία εκτός από τον ασθε¬ 
νή σύνδεσμο που απαιτείται από την παράγραφο 4.1.6 
δεν πρέπει να είναι κάτω των 15.0 ΚΝ (ΙάΙο Νθ\λ/Ιοπ) για σω¬ 
σίβιες σχεδίες που επιτρέπεται να παραλαμβάνουν πε¬ 
ρισσότερα των 25 ατόμων, όχι κάτω των 10.0 ΚΝ για σω¬ 
σίβιες σχεδίες που επιτρέπεται να παραλαμβάνουν από 9 
έως 25 άτομα και όχι κάτω των 7.5 ΚΝ για οποιαδήποτε άλ¬ 
λη σωσίβια σχεδία. 

4.1.3.3 Μία λυχνία που ελέγχεται χειροκίνητα τοπο¬ 
θετείται στην κορυφή της σκεπής της σωσίβιας σχε¬ 
δίας. Το φως είναι λευκό και ικανό να λειτουργεί συνε¬ 
χώς για 12 ώρες τουλάχιστον με φωτεινή ένταση του¬ 
λάχιστον 4.3 οό σε όλες τις κατευθύνσεις του άνω 
ημισφαιρίου. Όμως αν το φως είναι αναλάμπον, πρέπει 
να αναλάμπει με ρυθμό τουλάχιστον 50 αναλαμπών και 
όχι περισσότερων των 70 ανά λεπτό για την περίοδο 12 
ωρών με ισοδύναμη ενεργό φωτεινή ένταση. Η λυχνία 
ανάβει αυτόματα όταν η σκεπή της σχεδίας ανυψωθεί. 
Οι μπαταρίες είναι τύπου που δεν φθείρονται λόγω δια- 
βροχής ή υγρασίας της σωσίβιας σχεδίας στη θέση 
στοιβασίας. 

4.1.3.4 Μία λυχνία που ελέγχεται χειροκίνητα ικανή για 
συνεχή λειτουργίατουλάχιστον 12 ωρώντοποθετείται μέ¬ 
σα στη σωσίβια σχεδία. Αυτή πρέπει να ανάβει αυτόματα 
όταν η σκεπή της σχεδίας ανυψωθεί και έχει επαρκή έντα¬ 
ση ώστε να επιτρέπει την ανάγνωση των οδηγιών επιβίω¬ 
σης καιχρήσηςτου εξοπλισμού. Οι μπαταρίες είναι τύπου 
που δεν φθείρονται λόγω διαβροχής ή υγρασίας της σω¬ 
σίβιας σχεδίας στη θέση στοιβασίας. 

4.1.4 Σωσίβιες σχεδίες που καθαιρούνται με επωτίδες. 

4.1.4.1 Επιπρόσθετα των παραπάνω απαιτήσεων, η σω¬ 
σίβια σχεδία που προορίζεται για χρήση με εγκεκριμένη 
συσκευή καθαίρεσης: 

.1 Όταν φέρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξο¬ 
πλισμό, πρέπει να αντέχει σε πλευρική κρούση στην πλευ¬ 
ρά του πλοίου με ταχύτητα κρούσης τουλάχιστον 3,5 μέ¬ 
τρα ανά δευτερόλεπτο καθώς και σε ρίψη στο νερό από 
ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων χωρίς ζημιά που θα επηρεά¬ 
σει τη λειτουργία της, 

.2 εφοδιάζεται με μέσα που την φέρουν και την σταθε¬ 
ροποιούν στην πλευρά του καταστρώματος επιβίβασης 
και τη συγκρατούν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επι¬ 
βίβασης. 

4.1.4.2 Κάθε σωσίβια σχεδία επιβατηγού πλοίου που κα- 
θαιρείται με επωτίδα έχει τέτοια διάταξη ώστε να μπορεί 
να επιβιβασθεί γρήγορα σ’ αυτήν ο συνολικός αριθμός 
ατόμων της. 

4.1.4.3 Κάθε σωσίβια σχεδία φορτηγού πλοίου που καθαι- 
ρείται με επωτίδα έχει τέτοια διάταξη ώστε να μπορεί να επι- 


βιβασθεί σ’ αυτήν ο συνολικός αριθμός ατόμων της εντός 3 
λεπτών από τη στιγμή που δίνεται η εντολή επιβίβασης. 

4.1.5 Εξοπλισμός 

4.1.5.10 κανονικός εξοπλισμός κάθε σωσίβιας σχεδίας 
αποτελείται από: 

.1 ένα επιπλέοντα σωσίβιο σημαντήρα προσδεδεμένο 
σε σχοινί που επιπλέει, μήκους 30 μέτρων τουλάχιστον, 

.2 ένα μη πτυσσόμενο μαχαίρι με επιπλέουσα λαβή δε¬ 
μένο με λεπτό σχοινί και τοποθετημένο σε θήκη στο εξω¬ 
τερικό της σκεπής κοντά στο σημείο όπου το πεισμάτιο εί¬ 
ναι στερεωμένο στη σωσίβια σχεδία. Επιπλέον, σωσίβια 
σχεδία που επιτρέπεται να παραλαμβάνει 13 άτομα ή πε¬ 
ρισσότερα εφοδιάζεται με δεύτερο μαχαίρι το οποίο δεν 
απαιτείται να είναι μη πτυσσόμενου τύπου, 

.3 για σωσίβια σχεδία που επιτρέπεται να παραλαμβάνει 
το πολύ 12 άτομα μια επιπλέουσα σέσουλα. Για σωσίβια 
σχεδία που επιτρέπεται να παραλαμβάνει 13 άτομα ή πε¬ 
ρισσότερα, δύο επιπλέουσες σέσουλες, 

.4 δύο σπόγγους, 

.5 δύο πλωτές άγκυρες εφοδιασμένες κάθε μια με αγκύ- 
ριο σχοινί ανθεκτικό στις καταπονήσεις και σχοινί απελευ¬ 
θέρωσης εάν υπάρχει, η μία από τις οποίες θα είναι αμοι¬ 
βή και η άλλη μόνιμα προσδεδεμένη στη σωσίβια σχεδία 
έτσι ώστε όταν η σωσίβια σχεδία φουσκώνει ή επιπλέει να 
λαμβάνει θέση προς τον άνεμο κατά τον πιο ευσταθή τρό¬ 
πο. Η αντοχή κάθε πλωτής άγκυρας, του αγκυρίου σχοινι¬ 
ού και του σχοινιού απελευθέρωσής της εάν υπάρχει είναι 
επαρκής για όλες τις καταστάσεις θάλασσας. Οι πλωτές 
άγκυρες έχουν μέσα ώστε να εμποδίζεται το στρίψιμο του 
σχοινιού και είναι τύπου που δεν είναι πιθανή η αναστροφή 
μεταξύ των σχοινιών εξαρτήσεως της. Οι πλωτές άγκυρες 
που είναι μόνιμα προοδεμένες στις σωσίβιες σχεδίες που 
καθαιρούνται με επωτίδες καθώς και αυτές που τοποθε¬ 
τούνται στις σωσίβιες σχεδίες των επιβατηγών πλοίων τα¬ 
κτοποιούνται για χειροκίνητη εκδίπλωση μόνο. Οι πλωτές 
άγκυρες όλωντων άλλων σωσιβίων σχεδιών εκδιπλούνται 
αυτόματα όταν η σωσίβια σχεδία φουσκώσει, 

.6 δύο επιπλέοντα πλατιά κουτιά, 

.7 τρία ανοιχτήρια κονσερβών και ένα ψαλίδι. Μαχαίρια 
ασφαλείας που περιέχουν λεπίδες ανοίγματος κονσερ¬ 
βών ικανοποιούν την απαίτηση αυτή, 

.8 ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών σε αδιάβροχη συ- 
σκευασία που να μπορεί να κλείνει στεγανά μετά τη χρήση, 
.9 μία σφυρίκτρα ή ισοδύναμο ηχητικό μέσο, 

.10 τέσσερις φωτοβολίδες αλεξιπτώτου που να πλη¬ 
ρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 3.1, 

. 11 έξι βεγγαλικά χειρός που να πληρούν τις απαιτήσεις 
του τμήματος 3.2, 

.12 δύο επιπλέοντα καπνογόνα που να πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.3, 

.13 ένα αδιάβροχο ηλεκτρικό φακό κατάλληλο για σή¬ 
ματα ΜΟΒ3 μαζί με μία αμοιβή σειρά μπαταριών και ένα 
αμοιβό λαμπτήρα σε αδιάβροχο περίβλημα. 

. 14 ένα αποτελεσματικό ανακλαστήρα ΒΑΩΑΒ εκτός αν 
η σωσίβια σχεδία εφοδιάζεται με αναμεταδότη ΒΑϋΑΒ 
σωστικού σκάφους, 

. 15 ένα κάτοπτρο σημάτων ημέρας με οδηγίες χρήσεως 
για μετάδοση σημάτων σε πλοία και αεροσκάφη, 

.16 ένα αντίγραφο των σωστικών σημάτων που αναφέ- 
ρονται στον κανονισμό ν/1 6 σε αδιάβροχο πίνακα ή μέσα 
σε αδιάβροχο περίβλημα, 
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. 17 μία σειρά σύνεργα αλιείας, 

.18 μερίδα τροφών συνολικά τουλάχιστον 10.000 \<\ συ¬ 
νολικά για κάθε άτομο που επιτρέπεται να παραλαμβάνει 
η σωσίβια σχεδία. Οι μερίδες αυτές πρέπει να είναι νόστι¬ 
μες, βρώσιμες κατά το συνιστώμενο χρονικό διάστημα 
ανάλωσής τους και να συσκευάζονται έτσι ώστε να μπο¬ 
ρούν να ανοίγονται και διαιρούνται εύκολα. Οι μερίδες θα 
διατηρούνται σε αεροστεγή συσκευασία και θα φυλάσ¬ 
σονται σε υδατοστεγές περίβλημα, 

. 19 υδατοστεγή δοχεία που περιέχουν συνολικά 1,5 λίτρο 
γλυκού νερού για κάθε άτομο που η σωσίβια σχεδία επι¬ 
τρέπεται να παραλαμβάνει, από τα οποία ή 0,5 λίτρο ανά 
άτομο μπορεί να αντικατασταθεί από συσκευή αφαλάτω¬ 
σης που να μπορεί να παράγει ίση ποσότητα γλυκού νερού 
σε 2 ημέρες ή 1 λίτρο ανά άτομο μπορεί να αντικατασταθεί 
από χειροκίνητο αφαλατωτή αντίστροφης όσμωσης, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 4.4.7.5 που να μπορεί να 
παράγει ίση ποσότητα γλυκού νερού σε 2 ημέρες, 

.20 ένα ανοξείδωτο βαθμονομημένο κύπελλο πόσιμου 
νερού, 

.21 φάρμακα κατά της ναυτίας επάρκειας 48 ωρών του¬ 
λάχιστον και ένα εμετοδοχείο για κάθε άτομο που επιτρέ¬ 
πεται να παραλαμβάνει η σωσίβια σχεδία, 

.22 οδηγίες τρόπου επιβίωσης,* 

.23 οδηγίες για άμεση ενέργεια και, 

.24 θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες που πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος 2.5, επαρκείς για το 10% του 
αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβάνει η 
σωσίβια σχεδία ή δύο, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. 

4.1.5.2 Η σήμανση που απαιτείται από τις παραγρά¬ 
φους 4.2.6.3.5 και 4.3.6.7 για τις σωσίβιες σχεδίες που 
εξοπλίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.5.1 θα είναι 
«50Ι_Α3 Α ΡΑΟΚ» με κεφαλαία γράμματα του Λατινικού 
αλφαβήτου. 

4.1.5.3 Στην περίπτωση επιβατηγών πλοίων που εκτε- 
λούν βραχείς διεθνείς πλόες τέτοιας φύσης και διάρκειας 
ώστε, κατά τη γνώμη της Αρχής, δεν είναι αναγκαία όλα 
τα εφόδια που καθορίζονται στην παράγραφο 4.1.5.1, η 
Αρχή μπορεί να επιτρέψει όπως οι σωσίβιες σχεδίες που 
φέρονται σε τέτοια πλοία εφοδιάζονται με τον εξοπλισμό 
που καθορίζεται στις παραγράφους 4.1.5.1.1. έως και 
4.1.5.1.6,4.1.5.1.8, 4.1.5.1.9, 4.1.5.1.13 έως και 4.1.5.1.16 
και 4.1.5.1.21 έως και 4.1.5.1.24 και με το ήμισυ του εξο¬ 
πλισμού που καθορίζεται στις παραγράφους 4.1.5.1.10 
έως και 4.1.5.1.12. Η σήμανση που απαιτείται από τις πα¬ 
ραγράφους 4.2.6.3.5 και 4.3.6.7 σε τέτοιες σωσίβιες σχε¬ 
δίες θαείναι«301_Α5 Β ΡΑΟΚ» με κεφαλαία γράμματα του 
Λατινικού αλφαβήτου. 

4.1.5.4 Όπου απαιτείται ο εξοπλισμός τοποθετείται 
εντός περιβλήματος το οποίο αν δεν αποτελεί μέρος της 
σωσίβιας σχεδίας ή δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένο σ’ αυ¬ 
τή, τοποθετείται και στερεώνεται μέσα στη σωσίβια σχε¬ 
δία και πρέπει να επιπλέει στο νερό για τουλάχιστον 30 λε¬ 
πτά χωρίς να παθαίνει ζημιά το περιεχόμενό του. 

4.1 ,δΔιατάξεις ελεύθερης πλεύσης για σωσίβιες σχεδίες. 

4.1.6.1 Σύστημα πεισματίου 

Το σύστημα πεισματίου της σωσίβιας σχεδίας πρέπει να 
προβλέπει σύνδεση της σωσίβιας σχεδίας με το πλοίο και 
να έχει τέτοια διάταξη ώστε να εξασφαλίζει ότι η σωσίβια 
σχεδία όταν απελευθερωθεί και, στην περίπτωση πνευ¬ 


στής σωσίβιας σχεδίας, όταν φουσκώσει, δεν παρασύρε- 
ται από το βυθιζόμενο πλοίο. 

4.1.6.2 Ασθενής σύνδεσμος 

Αν χρησιμοποιείται ασθενής σύνδεσμος στη διάταξη 
ελεύθερης πλεύσης: 

.1 δεν πρέπει αυτός να θραύεται από τη δύναμη που 
απαιτείται για την έλξη του πεισματίου από το κέλυφος 
της σωσίβιας σχεδίας, 

.2 αν είναι εφαρμόσιμο,να έχει επαρκή αντοχή ώστε να 
επιτρέπει το φούσκωμα της σωσίβιας σχεδίας, και 

.3 να θραύεται με δύναμη 2,2 ± 0,4 ΚΝ. 

4.1.6.3 Μηχανισμοί υδροστατικής απελευθέρωσης 

Αν χρησιμοποιείται μηχανισμός υδροστατικής απελευθέ¬ 
ρωσης στη διάταξη ελεύθερης πλεύσης, αυτός πρέπει να: 

.1 κατασκευάζεται από συμβατά υλικά ώστε να απο¬ 
φεύγεται η κακή λειτουργία του μηχανισμού. Το γαλβάνι- 
σμα ή άλλες μορφές μεταλλικής επικάλυψης των μερών 
του μηχανισμού υδροστατικής απελευθέρωσης δεν γίνο¬ 
νται αποδεκτά, 

.2 απελευθερώνει αυτόματα τη σωσίβια σχεδία σε βά¬ 
θος όχι μεγαλύτερο από 4 μέτρα, 

.3 διαθέτει σύστημα αποστράγγισης ώστε να εμποδίζει 
τη συσσώρευση νερού στον υδροστατικό θάλαμο όταν ο 
μηχανισμός ευρίσκεται στην κανονική του θέση, 

.4 κατασκευάζεται κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνεται 
η απελευθέρωση όταν βρέχεται από τα κύματα της θά¬ 
λασσας, 

.5 έχει στο εξωτερικό του μόνιμη σήμανση με τον τύπο 
του και τον αριθμό σειράς, 

.6 έχει μόνιμη σήμανση στον μηχανισμό ή σε αναγνωρι¬ 
στική πινακίδα ασφαλώς προσαρμοσμένη στο μηχανισμό 
με την ημερομηνία κατασκευής, τύπο και αριθμό σειράς 
και αν ο μηχανισμός είναι κατάλληλος για χρήση σε σωσί¬ 
βια σχεδία χωρητικότητας περισσότερων των 25 ατόμων, 

.7 είναι τέτοιος ώστε κάθε μέρος του που συνδέεται στο 
σύστημα πεισματίου να έχει αντοχή όχι μικρότερη από 
αυτή που απαιτείται για το πεισμάτιο, και 

.8 αν είναι μίας χρήσης αντί της απαιτήσεως της παρα¬ 
γράφου 4.1.6.3.6, να σημαίνεται με τρόπο καθορισμού 
της ημερομηνίας λήξης του. 

4.2 Πνευστές σωσίβιες σχεδίες. 

4.2.1 Οι πνευστές σωσίβιες σχεδίες πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος 4.1 και επιπλέον τις απαιτή¬ 
σεις αυτού του τμήματος. 

4.2.2 Κατασκευή πνευστών σωσιβίων σχεδιών. 

4.2.2.1 Ο κύριος θάλαμος άντωσης χωρίζεται σε δύο 
τουλάχιστον χωριστά διαμερίσματα που το καθένα φου¬ 
σκώνει δια μέσου μιας ανεπίστροφης βαλβίδας πλήρω¬ 
σης σε κάθε διαμέρισμα. Οι θάλαμοι άντωσης έχουν τέ¬ 
τοια διάταξη ώστε στην περίπτωση που ένα οποιοδήποτε 
διαμέρισμα υποστεί βλάβη ή δε φουσκώσει, τα άθικτα 
διαμερίσματα να μπορούν να υποστηρίζουν, με θετικό 
ύψος εξάλων σε ολόκληρη την περιφέρεια της σωσίβιας 
σχεδίας, τον αριθμό των ατόμων που η σωσίβια σχεδία 
επιτρέπεται να παραλαμβάνει με μάζα καθενός 75 χιλιό¬ 
γραμμα και καθισμένα στις κανονικές θέσεις τους. 

4.2.2.2 Το δάπεδο της σωσίβιας σχεδίας είναι αδιάβροχο 
και μπορεί να μονωθεί ικανοποιητικά κατά του ψύχους, είτε: 

. 1 με ένα ή περισσότερα διαμερίσματα που οι επιβαίνο- 


Γίνεται αναφορά στις «Οδηγίες για Ενέργεια σε Σωστικό Σκάφος» που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 657(16) 
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ντες μπορούν να φουσκώνουν ή που φουσκώνουν αυτό¬ 
ματα και μπορούν να ξεφουσκώνουν και ξαναφουσκώ- 
νουν από τους επιβαίνοντες, είτε: 

.2 με άλλα εξίσου αποτελεσματικά μέσα που δεν εξαρ- 
τώνται από φούσκωμα. 

4.2.2.3 Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι σωσίβια σχεδία 
μπορεί να φουσκώνει από ένα άτομο. Η σωσίβια σχεδία 
φουσκώνει με μη τοξικό αέριο. Το φούσκωμα ολοκλη¬ 
ρώνεται σε περίοδο ενός λεπτού σε μέση θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μεταξύ 18° 0 και 20° 0 και σε περίοδο 3 
λεπτών σε μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος - 30° Ο. 
Μετά το φούσκωμα η σωσίβια σχεδία διατηρείτο σχήμα 
της όταν φέρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξο¬ 
πλισμό. 

4.2.2.4 Κάθε πνευστό διαμέρισμα μπορεί να αντέχει σε 
πίεση ίση με το τριπλάσιο της πίεσης λειτουργίας και να 
προστατεύεται από ανύψωση της πίεσης πάνω από το δι¬ 
πλάσιο της πίεσης λειτουργίας είτε με ανακουφιστικές 
βαλβίδες είτε με περιορισμένη παροχή αερίου. Πρέπει να 
προβλέπονται μέσα για την τοποθέτηση της αντλίας ή του 
φυσητήρα συμπλήρωσης που απαιτείται από την παρά¬ 
γραφο 4.2.9.1.2 ώστε να μπορεί να διατηρείται η πίεση 
λειτουργίας. 

4.2.3 Μεταφορική ικανότητα πνευστών σωσιβίων σχε- 
διών. 

Ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβά- 
νει η σωσίβια σχεδία είναι ίσος με το μικρότερο από: 

. 1 το μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που προκύπτει από τη 
διαίρεση με 0,096 του όγκου σε κυβικά μέτρα των κυρίων 
σωληνωτών θαλάμων άντωσης (ο οποίος για το σκοπό αυ¬ 
τό δε περιλαμβάνει ούτε τα τόξα ούτε τα καθίσματα αν 
υπάρχουν) όταν είναι φουσκωμένοι, ή 

.2 το μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που προκύπτει από τη 
διαίρεση με 0,372 της εσωτερικής εγκάρσιας οριζόντιας 
επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα της σωσίβιας σχεδίας 
(η οποία για το σκοπό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το κά¬ 
θισμα ή καθίσματα, αν υπάρχουν) που μετριέται μέχρι το 
ακρότατο εσωτερικό άκρο των θαλάμων άντωσης, ή 

.3 τον αριθμό των ατόμων μέσης μάζας 75 χιλιόγραμ¬ 
μων που, φορώντας είτε στολές εμβάπτισης και σωσίβιες 
ζώνες, είτε στην περίπτωση σωσιβίων σχεδιών που καθαι- 
ρούνται με επωτίδες, σωσίβιες ζώνες, μπορούν να καθί¬ 
σουν με επαρκή άνεση και χωρίς να παρενοχλούν τη λει¬ 
τουργία οποιουδήποτε μέσου εξοπλισμού της σωσίβιας 
σχεδίας. 

4.2.4 Πρόσβαση στις πνευστές σωσίβιες σχεδίες 

4.2.4.1 Τουλάχιστον μια είσοδος εφοδιάζεται με ημιά- 
καμπτη ράμπα επιβίβασης, ικανή να κρατάει άτομο 100 
χιλιόγραμμων βάρους, που επιτρέπει την επιβίβαση ατό¬ 
μων στη σωσίβια σχεδία από τη θάλασσα. Η ράμπα επι¬ 
βίβασης έχει τέτοια διάταξη ώστε να εμποδίζει σημαντι¬ 
κό ξεφούσκωμα της σωσίβιας σχεδίας αν η ράμπα υπο- 
στεί βλάβη. Στην περίπτωση σωσίβιας σχεδίας που 
καθαιρείται με επωτίδες και έχει περισσότερες από μια 
εισόδους, η ράμπα επιβίβασης τοποθετείται στην είσο¬ 
δο απέναντι από τα σχοινιά έχμασης και τα σημεία επιβί¬ 
βασης. 

4.2.4.2 Είσοδοι που δε διαθέτουν ράμπα επιβίβασης, 
έχουν κλίμακα επιβίβασης της οποίας η χαμηλότερη 
βαθμίδα ευρίσκεται τουλάχιστον 0,4 μέτρα κάτω από 
την άφορτη ίσαλο γραμμή πλεύσης της σωσίβιας σχε¬ 
δίας. 

4.2.4.3 Εντός της σωσίβιας σχεδίας υπάρχουν μέσα 


που υποβοηθούν τα άτομα να έλξουν τους εαυτούς τους 
στο εσωτερικό της από την κλίμακα. 

4.2.5 Ευστάθεια πνευστών σωσιβίων σχεδιών. 

4.2.5.1 Κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία κατασκευάζεται 
έτσι ώστε όταν είναι τελείως φουσκωμένη και επιπλέει με 
ανυψωμένη πλήρως τη σκεπή της, να έχει ευστάθεια σε 
θαλασσοταραχή. 

4.2.5.2 Η ευστάθεια της σωσίβιας σχεδίας όταν είναι 
ανεστραμμένη είναι τέτοια ώστε να μπορεί να επανέρχε¬ 
ται στην ορθή της θέση από ένα άτομο τόσο σε θαλασσο¬ 
ταραχή όσο και σε ήρεμο νερό. 

4.2.5.3 Η ευστάθεια της σωσίβιας σχεδίας όταν φέρειτο 
πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό είναι τέτοια 
ώστε να μπορεί να ρυμουλκείται με ταχύτητα μέχρι 3 κόμ¬ 
βους σε ήρεμο νερό. 

4.2.5.4 Η σωσίβια σχεδία εφοδιάζεται με υδατοσυλλέ- 
κτες που να πληρούν τις κάτωθι απαιτήσεις: 

.1 είναι πολύ ευδιάκριτου χρώματος, 

.2 ο σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ώστε να γεμίζει του¬ 
λάχιστον το 60% της χωρητικότητάς των εντός 25 δευτε¬ 
ρολέπτων από την εκδίπλωση, 

.3 έχουν συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 220 λίτρα 
για σωσίβιες σχεδίες μέχρι 10 ατόμων, 

.4 έχουν συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον (20ΧΝ) λί¬ 
τρων για σωσίβιες σχεδίες μεταφοράς περισσοτέρων των 
10 ατόμων, όπου Ν = αριθμός μεταφερομένων ατόμων και 
.5 τοποθετούνται συμμετρικά γύρω από την περιφέρεια 
της σωσίβιας σχεδίας. Διατίθενται μέσα που καθιστούν 
δυνατή την εύκολη διαφυγή του αέρα κάτω από τη σωσί¬ 
βια σχεδία. 

4.2.6 Κελύφη πνευστών σωσιβίων σχεδιών 

4.2.6.1 Η σωσίβια σχεδία συσκευάζεται μέσα σε κέλυ- 
φος το οποίο: 

. 1 κατασκευάζεται έτσι ώστε να αντέχει σε μεγάλη φθο¬ 
ρά στις συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα, 

.2 είναι επαρκούς αυτοδύναμης άντωσης, όταν συσκευ¬ 
άζεται με τη σωσίβια σχεδία και τον εξοπλισμό της, ώστε 
να έλκει το πεισμάτιο από μέσα και να θέτει σε λειτουργία 
το μηχανισμό φουσκώματος σε περίπτωση βύθισης του 
πλοίου και 

.3 είναι, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, υδατοστεγές, 
εκτός από τις οπές αποστράγγισης στο κάτω μέρος του. 

4.2.6.2 Η σωσίβια σχεδία συσκευάζεται μέσα στο κέλυ- 
φός της κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυ¬ 
νατόν ότι φουσκώνει επιπλέοντος στην ορθή θέση κατά 
την απελευθέρωσή της από το κέλυφός της. 

4.2.6.3 Το κέλυφος σημαίνεται μετά εξής: 

.1 όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, 

.2 αριθμό σειράς, 

.3 όνομα της Αρχής που έδωσε την έγκριση και τον αριθ¬ 
μό ατόμων που επιτρέπεται να φέρει, 

.4 501Α3, 

.5 τύπο του εξοπλισμού ανάγκης που περιέχει, 

.6 ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης, 

.7 μήκος πεισματίου, 

.8 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τοποθέτησης πάνω από 
την ίσαλο γραμμή (που εξαρτάται από το ύψος της δοκι¬ 
μής ρίψης και το μήκος του πεισματίου) και 
.9 οδηγίες καθαίρεσης. 

4.2.7 Σημάνσεις πνευστών σωσιβίων σχεδιών 

4.2.7.1 Η σωσίβια σχεδία σημαίνεται μετά εξής: 

.1 όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, 
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.2 αριθμό σειράς, 

.3 ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος), 

.4 όνομα της Αρχής που έδωσε την έγκριση, 

.5 όνομα και θέση του σταθμού επιθεώρησης όπου επι¬ 
θεωρήθηκε τελευταία, και 

.6 αριθμό ατόμωνπου επιτρέπεται να παραλαμβάνει πά¬ 
νω από κάθε είσοδο μεγράμματα ύψουςτουλάχιστον 100 
χιλιοστομέτρων και χρώματος που να δημιουργεί αντίθε¬ 
ση με το χρώμα της σωσίβιας σχεδίας. 

4.2.7.2 Να υπάρχουν κατάλληλες σημάνσεις κάθε σω¬ 
σίβιας σχεδίας, με το όνομα και το λιμάνι νηολόγησης του 
πλοίου στο οποίο αυτή έχει τοποθετηθεί, με τέτοιο τρόπο 
ώστε τα στοιχεία ταυτότητος του πλοίου να μπορούν να 
αλλάζουν σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να ανοίγεται το 
κέλυφος. 

4.2.8 Πνευστές σωσίβιες σχεδίες που καθαιρούνται με 
επωτίδες. 

4.2.8.1 Επιπλέον προς τη συμμόρφωση με τις παρα¬ 
πάνω απαιτήσεις, η σωσίβια σχεδία που χρησιμοποιεί¬ 
ται μαζί με εγκεκριμένο μέσο καθαίρεσης όταν αναρτά- 
ται από το γάντζο ανύψωσης ή χαλινό αντέχει σε φορ¬ 
τίο: 

. 1 τετραπλάσιο της μάζας του πλήρους φορτίου της σε 
άτομα και εξοπλισμό σε μέση θερμοκρασία περιβάλλο¬ 
ντος και σταθεροποιημένη θερμοκρασία της σωσίβιας 
σχεδίας 20 ±3ο Ο με όλες τις ανακουφιστικές βαλβίδες 
εκτός λειτουργίας, και 

.2 ίσο με 1,1 της μάζας του πλήρους φορτίου της σε άτο¬ 
μα και εξοπλισμό σε μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος 
και σταθεροποιημένη θερμοκρασία της σωσίβιας σχε¬ 
δίας - 30ο 0 με όλες τις ανακουφιστικές βαλβίδες σε λει¬ 
τουργία. 

4.2.8.2 Τα άκαμπτα κελύφη σωσιβίων σχεδιών που κα- 
θαιρούνται με μέσο καθαίρεσης στερεώνονται έτσι ώστε 
να εμποδίζεται η πτώση του κελύφους ή μερών αυτού στη 
θάλασσα κατά και μετά το φούσκωμα και την καθαίρεση 
της συσκευασμένης σ’ αυτό σωσίβιας σχεδίας. 

4.2.9 Πρόσθετος εξοπλισμός για πνευστές σωσίβιες 
σχεδίες. 

4.2.9.1 Επιπλέον του εξοπλισμού που απαιτείται από 
την παράγραφο 4.1.5 κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία θα 
εφοδιάζεται με: 

.1 σύνεργα επισκευής για επισκευή "τρυπημάτων" στα 
διαμερίσματα άντωσης και 

.2 μια αντλία ή φυσητήρα συμπλήρωσης 

4.2.9.2 Τα μαχαίρια που απαιτούνται από την παράγρα¬ 
φο 4.1.5.1.2 θα είναι μαχαίρια ασφαλείας και τα ανοιχτή¬ 
ρια κονσερβών και το ψαλίδι που απαιτούνται από την πα¬ 
ράγραφο 4.1.5.1.7 θα είναι τύπου ασφαλείας 

4.3 Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες 

4.3.1 Οι άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες θα πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 4.1 και επιπρόσθετα πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος αυτού. 

4.3.2 Κατασκευή των άκαμπτων σωσιβίων σχεδιών 

4.3.2.1 Η άντωση της σωσίβιας σχεδίας παρέχεται από 

εγκεκριμένη πλευστική ύλη αυτοδύναμης πλευστότητας 
τοποθετημένη όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην περιφέ¬ 
ρεια της σχεδίας. Η πλευστική ύλη θα επιβραδύνει τη με¬ 
τάδοση της φωτιάς ή προστατεύεται με κάλυμμα που θα 
επιβραδύνει τη μετάδοση της φωτιάς. 


4.3.2.2 Το δάπεδο της σωσίβιας σχεδίας θα εμποδίζει 
την είσοδο νερού και θα υποστηρίζει αποτελεσματικά 
τους επιβαίνοντες εκτός του ύδατος θα τους παρέχει δε 
μόνωση από το ψύχος. 

4.3.3 Μεταφορική ικανότητα άκαμπτων σωσιβίων σχε¬ 
διών 

Ο αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβάνει η 
σωσίβια σχεδία είναι ίσος με το μικρότερο από: 

. 1 το μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που προκύπτει από τη 
διαίρεση με 0.096 του όγκου σε κυβικά μέτρα της πλευ- 
στικής ύλης πολλαπλασιαζόμενου με συντελεστή ίσο με 1 
μείοντο ειδικό βάρος της ύλης αυτής, ή 

.2 το μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που προκύπτει από τη 
διαίρεση με 0.372 της οριζόντιας εγκάρσιας επιφάνειας 
σε τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου της σωσίβιας σχε¬ 
δίας, ή 

.3 τον αριθμό των ατόμων μέσης μάζας καθενός 75 χι¬ 
λιόγραμμων που, φορώντας όλα, στολές εμβάπτισης και 
σωσίβιες ζώνες, μπορούν να καθίσουν με επαρκή άνεση 
και χωρίς να παρενοχλούν τη λειτουργία οποιουδήποτε 
μέσου εξοπλισμού της σωσίβιας σχεδίας. 

4.3.4 Πρόσβαση στις άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες 

4.3.4.1 Μία τουλάχιστον είσοδος θα εφοδιάζεται με 
άκαμπτη ράμπα επιβίβασης που επιτρέπει την επιβίβαση 
των ατόμων στη σωσίβια σχεδία από τη θάλασσα. Στην 
περίπτωση σωσίβιας σχεδίας που καθαιρείται με επωτί¬ 
δες και έχει περισσότερες από μιας εισόδους, η ράμπα 
επιβίβασης τοποθετείται στην είσοδο απέναντι από τις 
διατάξεις έχμασης και επιβίβασης. 

4.3.4.2 Είσοδοι που δε διαθέτουν ράμπα επιβίβασης 
έχουν κλίμακα επιβίβασης της οποίας η χαμηλότερη βαθ¬ 
μίδα ευρίσκεται τουλάχιστον 0,4 μέτρα κάτω από την 
άφορτη ίσαλο γραμμή της σωσίβιας σχεδίας. 

4.3.4.3 Μέσα στη σωσίβια σχεδία πρέπει να υπάρχουν 
μέσα που να υποβοηθούν τα άτομα να τραβηχτούν στο 
εσωτερικό της από την κλίμακα. 

4.3.5 Ευστάθεια άκαμπτων σωσιβίων σχεδιών 

4.3.5.1 Η σωσίβια σχεδία πρέπει να έχει τέτοια αντοχή 
και ευστάθεια ώστε είτε να λαμβάνει αυτόματα την ορθή 
θέση, είτε να μπορεί να επανέρχεται εύκολα στη ορθή θέ¬ 
ση από ένα άτομο τόσο σε θαλασσοταραχή όσο και σε 
ήρεμο νερό, εκτός αν η σωσίβια σχεδία μπορεί να λει¬ 
τουργήσει με ασφάλεια από οποιαδήποτε πλευρά και αν 
πλέει. 

4.3.5.2 Η ευστάθεια της σωσίβιας σχεδίας, όταν φέρει 
το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό, είναι τέ¬ 
τοια ώστε να μπορεί να ρυμουλκείται με ταχύτητα μέχρι 3 
κόμβους σε ήρεμο νερό. 

4.3.6 Σημάνσεις άκαμπτων σωσιβίων σχεδιών 

Η σωσίβια σχεδία πρέπει να σημαίνεται με τα εξής: 

. 1 όνομα και λιμάνι νηολόγησης του πλοίου στο οποίο 
ανήκει, 

.2 όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, 

.3 αριθμό σειράς, 

.4 όνομα της Αρχής που έδωσε την έγκριση, 

.5 αριθμό ατόμωνπου επιτρέπεται να παραλαμβάνει πά¬ 
νω από κάθε είσοδο μεγράμματα ύψουςτουλάχιστον 100 
χιλιοστομέτρων, χρώματος που δημιουργεί αντίθεση με 
το χρώμα της σωσίβιας σχεδίας. 

.6 80ίΑ8 

.7 τύπο εξοπλισμού ανάγκης που περιέχει, 
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.8 μήκος πεισματίου, 

.9 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τοποθέτησης πάνω από 
την ίσαλο γραμμή (ύψος δοκιμής ρίψης), και 

. 10 οδηγίες καθαίρεσης 

4.3.7 Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες που καθαιρούνται με 
επωτίδες. 

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων η άκαμπτη σωσί¬ 
βια σχεδία που χρησιμοποιείται μαζί με εγκεκριμένο μέσο 
καθαίρεσης, όταν αναρτάται από το γάντζο ή χαλινό ανύ¬ 
ψωσής της, θα αντέχει σε φορτίο ίσο με 4 φορές τη μάζα 
του πλήρους φορτίου της σε άτομα και εξοπλισμό. 

4.4 Γενικές απαιτήσεις για σωσίβιες λέμβους 

4.4.1 Κατασκευή σωσιβίων λέμβων 

4.4.1.1 Όλες οι σωσίβιες λέμβοι κατασκευάζονται κα¬ 
τάλληλα και είναι τέτοιου σχήματος και αναλογιών ώστε 
να έχουν επαρκή ευστάθεια σε θαλασσοταραχή και επαρ¬ 
κές ύψος εξάλων όταν φέρουν το πλήρες φορτίο τους σε 
άτομα και εξοπλισμό. Όλες οι σωσίβιες λέμβοι έχουν άκα¬ 
μπτο σκάφος και μπορούν να διατηρούν θετική ευστάθεια 
σε ορθή θέση σε ήρεμο νερό όταν φέρουντο πλήρες φορ¬ 
τίο τους σε άτομα και εξοπλισμό και διατρηθούν σε οποια¬ 
δήποτε θέση κάτω από την ίσαλο γραμμή με την παραδο¬ 
χή ότι δεν υπάρχει απώλεια πλευστικής ύλης ούτε άλλη ζη¬ 
μιά. 

4.4.1.2 Κάθε σωσίβια λέμβος εφοδιάζεται με πιστοποιη¬ 
τικό έγκρισης θεωρημένο από την Αρχή, όπου περιλαμ¬ 
βάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι: 

- όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή, 

- μοντέλο και αριθμό σειράς της σωσίβιας λέμβου, 

- μήνας και έτος κατασκευής, 

- αριθμός ατόμων που η σωσίβια λέμβος έχει εγκριθεί να 
μεταφέρει, και 

- στοιχεία έγκρισης που απαιτούνται από την παράγρα¬ 
φο 1.2.2.9. 

Ο πιστοποιών οργανισμός παρέχει πιστοποιητικό έγκρι¬ 
σης για τη σωσίβια λέμβο το οποίο επιπλέον των ανωτέρω 
καθορίζει: 

- αριθμό πιστοποιητικού έγκρισης, 

- υλικό κατασκευής του σκάφους τόσο λεπτομερούς πε¬ 
ριγραφής ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα προκύψουν 
προβλήματα συμβατότητας σε επισκευή, 

- συνολική μάζα πλήρως εξοπλισμένου και επανδρωμέ¬ 
νου σκάφους, και 

- δήλωση έγκρισης όπως τα τμήματα 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 ή 
4.9. 

4.4.1.3 Όλες οι σωσίβιες λέμβοι έχουν επαρκή αντοχή 
ώστε: 

.1 να μπορούν να καθαιρούνται με ασφάλεια στο νερό 
όταν φέρουντο πλήρες φορτίο τους σε άτομα και εξοπλι¬ 
σμό, και 

.2 να μπορούν να καθαιρούνται και ρυμουλκούνται όταν 
το πλοίο κινείται πρόσω με ταχύτητα 5 κόμβων σε ήρεμο 
νερό. 

4.4.1.4 Το σκάφος και τα άκαμπτα καλύμματα είναι από 
υλικό επιβραδυντικό της μετάδοσης της φωτιάς ή άκαυστο. 

4.4.1.5 Οι θέσεις παρέχονται σε σέλματα, πάγκους ή μό¬ 
νιμα καθίσματα κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν 
να υποστηρίζουν: 

.1 στατικό φορτίο ισοδύναμο του αριθμού ατόμων βά¬ 
ρους εκάστου 100 χιλιόγραμμων για τα οποία παρέχονται 
χώροι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 
4.4.2.2.2, 


.2 φορτίο 100 χιλιόγραμμων σε κάθε μία θέση όταν η 
σωσίβια λέμβος που καθαιρείται με αγόμενα ρίπτεται μέ¬ 
σα στο νερό από ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων, και 

.3 φορτίο 100 χιλιόγραμμων σε κάθε μία θέση όταν η 
σωσίβια λέμβος ελεύθερης πτώσης καθαιρείται από 
ύψος τουλάχιστον 1,3 φορές το πιστοποιημένο ύψος 
ελεύθερης πτώσης της. 

4.4.1.6 Κάθε σωσίβια λέμβος, εκτός των σωσιβίων λέμ¬ 
βων ελεύθερης πτώσης, που καθαιρείται με αγόμενα θα 
έχει επαρκή αντοχή ώστε να αντέχει σε φορτίο, χωρίς 
απομένουσα παραμόρφωση μετά την αφαίρεση του φορ¬ 
τίου αυτού: 

. 1 σε περίπτωση λέμβων με μεταλλικό σκάφος ίσο με 
1,25 της συνολικής μάζας της σωσίβιας λέμβου όταν φέ¬ 
ρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό, ή 

.2 σε περίπτωση άλλων λέμβων, ίσο με το διπλάσιο της 
συνολικής μάζας της σωσίβιας λέμβου όταν φέρει το πλή¬ 
ρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό. 

4.4.1.7 Κάθε σωσίβια λέμβος, εκτός των σωσιβίων λέμ¬ 
βων ελεύθερης πτώσης, που καθαιρείται με αγόμενα έχει 
επαρκή αντοχή ώστε να αντέχει, όταν φέρει το πλήρες 
φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό και, όπου είναι εφαρ¬ 
μόσιμο, με τα πέδιλα ή παραβλήματα στη θέση τους, σε 
πλευρική κρούση στην πλευρά του πλοίου με ταχύτητα 
κρούσης τουλάχιστον 3,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και 
επίσης ρίψη μέσα στο νερό από ύψος τουλάχιστον 3 μέ¬ 
τρων. 

4.4.1.8 Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της επιφά¬ 
νειας του δαπέδου και του εσωτερικού του περιβλήμα¬ 
τος ή της στέγης, στο 50% της επιφάνειας του δαπέδου 
είναι: 

. 1 τουλάχιστον 1,3 μέτρα για σωσίβια λέμβο που επι¬ 
τρέπεται να παραλαμβάνει 9 άτομα ή λιγότερα, 

.2 τουλάχιστον 1,7 μέτρα για σωσίβια λέμβο που επι¬ 
τρέπεται να παραλαμβάνει 24 άτομα ή περισσότερα, και 

.3 τουλάχιστον ίση με την απόσταση που καθορίζεται με 
γραμμική παρεμβολή μεταξύ 1,3 μέτρα και 1,7 μέτρα για 
σωσίβια λέμβο που επιτρέπεται να παραλαμβάνει μεταξύ 
9 και 24 άτομα. 

4.4.2 Μεταφορική ικανότητα σωσιβίων λέμβων. 

4.4.2.1 Δε εγκρίνεται σωσίβια λέμβος για την παραλαβή 
περισσοτέρων των 150 ατόμων. 

4.4.2.2 Ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να πα- 
ραλαμβάνει μία σωσίβια λέμβος που καθαιρείται με αγό¬ 
μενα είναι ίσος με το μικρότερο από: 

.1 τον αριθμό των ατόμων μέσης μάζας 75 χιλιόγραμ¬ 
μων που, φορώντας όλα σωσίβιες ζώνες, μπορούν να κα¬ 
θίσουν σε κανονική θέση χωρίς να παρενοχλούντα μέσα 
πρόωσης ή τη λειτουργία οποιουδήποτε μέσου εξοπλι¬ 
σμού της σωσίβιας λέμβου, ή 

.2 τον αριθμό των χώρων που μπορούν να εξασφαλι¬ 
στούν στη διάταξη καθισμάτων σύμφωνα με την εικόνα 1. 
Τα σχήματα μπορούν να επικαλύπτονται όπως φαίνεται, 
με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν υποπόδια και επαρκής 
χώρος για τα πόδια και η κάθετη απόσταση μεταξύ του 
άνω καιτου κάτω καθίσματος δεν είναι μικρότερη από 350 
χιλιοστόμετρα. 
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4.4.2.3 Κάθε θέση καθίσματος σημαίνεται ευκρινώς στη 
σωσίβια λέμβο. 

4.4.3 Πρόσβαση στις σωσίβιες λέμβους 

4.4.3.1 Κάθε σωσίβια λέμβος επιβατηγού πλοίου έχει 
τέτοια διάταξη ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη επιβίβα¬ 
ση σ’ αυτή του συνολικού αριθμού ατόμων της καθώς επί¬ 
σης και η γρήγορη αποβίβαση. 

4.4.3.2 Κάθε σωσίβια λέμβος φορτηγού πλοίου πρέπει 
να έχει τέτοια διάταξη ώστε να είναι δυνατή η επιβίβαση 
σ’ αυτή του συνολικού αριθμού ατόμων της το πολύ σε 3 
λεπτά από τη στιγμή που δίδεται η εντολή επιβίβασης. 
Επίσης πρέπει να είναι δυνατή η γρήγορη αποβίβαση. 

4.4.3.3 Οι σωσίβιες λέμβοι έχουν κλίμακα επιβίβασης 
που μπορεί να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε είσοδο 
επιβίβασης της σωσίβιας λέμβου ώστε να επιτρέπει σε 
άτομα που ευρίσκονται στο νερό να επιβιβάζονται στη 
σωσίβια λέμβο. Η χαμηλότερη βαθμίδα της κλίμακας ευ- 
ρίσκεται τουλάχιστον 0,4 μέτρα κάτω από την άφορτη 
ίσαλο γραμμή της σωσίβιας λέμβου. 

4.4.3.4 Η σωσίβια λέμβος έχειτέτοια διάταξη ώστε να εί¬ 
ναι δυνατή η μεταφορά σ’ αυτή αδύναμων ατόμων είτε 
από τη θάλασσα είτε σε φορεία. 

4.4.3.5 Όλες οι επιφάνειες πάνω στις οποίες μπορούν 
να περπατήσουν άτομα πρέπει να έχουν αντιολισθητική 
επικάλυψη. 

4.4.4 Άντωση σωσίβιας λέμβου 

Όλες οι σωσίβιες λέμβοι πρέπει να έχουν αυτοδύναμη 
άντωση ή να εφοδιάζονται με αυτοδυνάμως πλευστική 
ύλη που δε επηρεάζεται δυσμενώς από το θαλασσινό νε¬ 
ρό, πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, η οποία πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε η σωσίβια λέμβος να επιπλέει με όλο 
τον εξοπλισμό της όταν έχει κατακλυσθεί και ευρίσκεται 
ανοικτή στην θάλασσα. Πρέπει επίσης να προβλέπεται 
πρόσθετη αυτοδύναμη πλευστική ύλη που να εξασφαλί¬ 
ζει άντωση 280Ν ανά άτομο, για τον αριθμό ατόμων που 
επιτρέπεται να παραλαμβάνει η σωσίβια λέμβος. Η 
πλευστική ύλη, εκτός αν τοποθετείται επιπλέον αυτής 
που απαιτείται παραπάνω, δεν πρέπει να εγκαθίσταται 
εξωτερικά από το σκάφος της σωσίβιας λέμβου. 

4.4.5 Ύψος εξάλων και ευστάθεια σωσιβίων λέμβων 

4.4.5.1 Όλες οι σωσίβιες λέμβοι όταν φέρουν το 50% 

του αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβά- 
νουν, καθισμένων στις κανονικές τους θέσεις από τη μία 
πλευρά του διαμήκους άξονα της, πρέπει να έχουν ευ¬ 
στάθεια και θετική τιμή ΌΜ. 


4.4.5.2 Υπό τις συνθήκες φόρτου τηςπαραγράφου 4.4.5.1: 

. 1 κάθε σωσίβια λέμβος με πλευρικά ανοίγματα κοντά 
στην κουπαστή έχει ύψος εξάλων μετρημένο από την 
ίσαλο γραμμή μέχρι το χαμηλότερο άνοιγμα μέσω του 
οποίου η σωσίβια λέμβος μπορεί να κατακλυσθεί, του¬ 
λάχιστον ίσο με το 1,5% του μήκους της σωσίβιας λέμ¬ 
βου ή 100 χιλιοστόμετρα, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτε¬ 
ρο, και 

.2 κάθε σωσίβια λέμβος χωρίς πλευρικά ανοίγματα κο¬ 
ντά στην κουπαστή δεν πρέπει να υπερβαίνει γωνία κλί¬ 
σης 20° και να έχει ύψος εξάλων μετρημένο από την ίσα¬ 
λο γραμμή μέχρι το χαμηλότερο άνοιγμα μέσω του οποί¬ 
ου η σωσίβια λέμβος μπορεί να κατακλυσθεί, τουλάχιστον 
ίσο με το 1,5% του μήκους της σωσίβιας λέμβου ή 100 χι¬ 
λιοστόμετρα, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. 

4.4.6 Πρόωση σωσίβιας λέμβου 

4.4.6.1 Κάθε σωσίβια λέμβος κινείται από μηχανή της 
οποίας η έναυση επιτυγχάνεται με συμπίεση. Δε θα χρη¬ 
σιμοποιείται για οποιαδήποτε σωσίβια λέμβο μηχανή της 
οποίας το καύσιμο έχει σημείο ανάφλεξης 43° Ο ή μικρό¬ 
τερο (δοκιμή κλειστού δοχείου). 

4.4.6.2 Η μηχανή εφοδιάζεται είτε με χειροκίνητο είτε με 
μηχανοκίνητο σύστημα εκκίνησης με δύο ανεξάρτητες 
επαναφορτιζόμενες πηγές ενέργειας. Πρέπει να προβλέ- 
πονται επίσης οποιαδήποτε αναγκαία μέσα υποβοήθη¬ 
σης της εκκίνησης. Τα συστήματα εκκίνησηςτης μηχανής 
και τα μέσα υποβοήθησης της εκκίνησης εκκινούν τη μη¬ 
χανή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -15° Ο εντός 2 λε¬ 
πτών από την έναρξη της διαδικασίας εκκίνησης, εκτός 
αν, κατά τη γνώμη της Αρχής, λαμβανομένων υπόψη των 
συγκεκριμένων ταξιδιών που εκτελεί συνεχώς το πλοίο 
που φέρει τη σωσίβια λέμβο, θεωρηθεί κατάλληλη διαφο¬ 
ρετική θερμοκρασία. Τα συστήματα εκκίνησης δενπρέπει 
να εμποδίζονται από το περίβλημα της μηχανής τα σέλ¬ 
ματα ή άλλα εμπόδια. 

4.4.6.3 Η μηχανή πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον για 
5 λεπτά μετά την εκκίνηση της από ψυχρή κατάσταση με 
τη σωσίβια λέμβο έξω από το νερό. 

4.4.6.4 Η μηχανή πρέπει να λειτουργεί όταν η σωσίβια 
λέμβος έχει κατακλυσθεί μέχρι την κεντρική γραμμή του 
στροφαλοφόρου άξονα. 

4.4.6.5 Ο άξονας της έλικας πρέπει να έχει τέτοια διά¬ 
ταξη ώστε να μπορεί η έλικα να αποσυμπλέκεται από τη 
μηχανή. Επίσης πρέπει να προβλέπεται διάταξη για την 
προς πρόσω και ανάποδα κίνηση της σωσίβιας λέμβου. 

4.4.6.6 Η εξάτμιση έχειτέτοια διάταξη ώστε να εμποδί¬ 
ζει την είσοδο νερού στη μηχανή κατά τη κανονική λει¬ 
τουργία. 

4.4.6.7 Όλες οι σωσίβιες λέμβοι σχεδιάζονται λαμβανο¬ 
μένων υπόψη της ασφάλειας των ατόμων στο νερό καιτης 
πιθανότητας ζημιάς στο σύστημα πρόωσης από επιπλέο¬ 
ντα συντρίμμια. 

4.4.6.8 Η ταχύτητα της σωσίβιας λέμβου όταν κινείται 
προς πρόσω σε ήρεμο νερό και φέρει το πλήρες φορτίο 
της σε άτομα και εξοπλισμό και με όλο το μηχανοκίνητο 
βοηθητικό εξοπλισμό σε λειτουργία, είναι τουλάχιστον 6 
κόμβοι, και όταν ρυμουλκεί σωσίβια σχεδία 25 ατόμων 
με το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό ή το 
ισοδύναμο της, είναι τουλάχιστον 2 κόμβοι. Πρέπει επί¬ 
σης να προβλέπεται επαρκής ποσότητα καυσίμου κα¬ 
ταλλήλου για χρήση σε όλο το εύρος θερμοκρασιών που 
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αναμένονται στην περιοχή που δραστηριοποιείται το 
πλοίο για τη κίνηση της έμφορτης σωσίβιας λέμβου με 
ταχύτητα 6 κόμβων για περίοδο τουλάχιστον24 ωρών. 

4.4.6.9 Η μηχανή της σωσίβιας λέμβου, τα εξαρτήματα 
και τα μέσα μετάδοσης της κίνησης περικλείονται από 
περίβλημα που επιβραδύνει τη μετάδοση της φωτιάς ή 
από άλλες κατάλληλες διατάξεις που παρέχουν παρό¬ 
μοια προστασία. Οι διατάξεις αυτές προστατεύουν επί¬ 
σης τα άτομα από τυχαία επαφή με θερμά ή κινούμενα 
μέρη και προστατεύουν τη μηχανή από έκθεση στον και¬ 
ρό και στη θάλασσα. Πρέπει να προβλέπονται κατάλλη¬ 
λα μέσα για τη μείωση του θορύβου της μηχανής έτσι 
ώστε να μπορεί να ακουσθεί μια εντολή που δίδεται με 
δυνατή φωνή. Οι μπαταρίες εκκίνησης έχουν περιβλήμα¬ 
τα που παρέχουν υδατοστεγή προστασία γύρω από τον 
πυθμένα και τις πλευρές των μπαταριών. Τα περιβλήμα¬ 
τα των μπαταριών έχουν κάλυμμα στεγανής εφαρμογής 
που εξασφαλίζει τον αναγκαίο εξαερισμό των αερίων. 

4.4.6.10 Η μηχανή και τα εξαρτήματα της σωσίβιας λέμ¬ 
βου σχεδιάζονται με τρόπο που περιορίζει τις ηλεκτρομα- 
γνητικές εκπομπές ώστε η λειτουργία της μηχανής να μην 
παρενοχλεί τη λειτουργία των ραδιοσυσκευών των σωστι¬ 
κών μέσων που χρησιμοποιούνται στη σωσίβια λέμβο. 

4.4.6.11 Πρέπει να προβλέπονται μέσα επαναφόρτισης 
όλων των μπαταριών εκκίνησης της μηχανής, ραδιοσυ- 
σκευών και προβολέα έρευνας. Οι μπαταρίες των ραδιο- 
συσκευών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκκίνη¬ 
ση της μηχανής. Πρέπει να προβλέπονται μέσα επαναφόρ- 
τισηςτων μπαταριώντης σωσίβιας λέμβου απότηνπαροχή 
ενέργειας του πλοίου με τάση όχι μεγαλύτερη των 50 V* 
που θα μπορεί ν’ αποσυνδεθεί στο σταθμό επιβίβασης της 
σωσίβιας λέμβου ή μέσω ηλιακού φορτιστή μπαταριών. 

4.4.6.12 Πρέπει να προβλέπονται οδηγίες ανθεκτικές 
στο νερό για την εκκίνηση και λειτουργία της μηχανής 
αναρτημένες σε εμφανή θέση κοντά στα χειριστήρια εκ¬ 
κίνησης της μηχανής. 

4.4.7 Εξαρτήματα σωσιβίου λέμβου 

4.4.7.1 Όλες οι σωσίβιες λέμβοι εκτός των σωσιβίων 
λέμβων ελεύθερης πτώσης εφοδιάζονται με μία τουλάχι¬ 
στον βαλβίδα αποστράγγισης τοποθετημένη κοντά στο 
χαμηλότερο σημείο του σκάφους που ανοίγει αυτόματα 
για την αποστράγγιση νερού από το σκάφος όταν η σωσί¬ 
βια λέμβος δεν ευρίσκεται στο νερό και κλείνει αυτόματα 
ώστε να εμποδίζει την είσοδο του νερού όταν η σωσίβια 
λέμβος επιπλέει. Κάθε βαλβίδα αποστράγγισης εφοδιά¬ 
ζεται με κάλυμμα ή πώμα για το κλείσιμο της βαλβίδας 
που είναι δεμένο στη σωσίβια λέμβο με λεπτό σχοινί, αλυ¬ 
σίδα ή άλλα κατάλληλα μέσα. Οι βαλβίδες αποστράγγι¬ 
σης είναι εύκολα προσιτές από το εσωτερικό της σωσί¬ 
βιας λέμβου και η θέση τους σημαίνεται εμφανώς. 

4.4.7.2 Όλες οι σωσίβιες λέμβοι εφοδιάζονται με πη¬ 
δάλιο και οίακα. Όταν προβλέπεται επίσης οιακοστρό¬ 
φιο ή άλλος μηχανισμός τηλεχειρισμού της πηδαλιού¬ 
χησης ο οίακας πρέπει να μπορεί να ελέγχει το πηδάλιο 
σε περίπτωση βλάβης του μηχανισμού πηδαλιούχησης. 
Το πηδάλιο είναι μόνιμα στερεωμένο στη σωσίβια λέμ¬ 
βο. Ο οίακας είναι μόνιμα εγκατεστημένος ή συνδεδε- 
μένος στον κορμό του πηδαλίου. Όμως αν η σωσίβια 
λέμβος έχει τηλεχειριζόμενο μηχανισμό πηδαλιούχη¬ 


σης, ο οίακας μπορεί να είναι αφαιρετός και ασφαλώς 
τοποθετημένος κοντά στον κορμό του πηδαλίου. Το πη¬ 
δάλιο και ο οίακας έχουν τέτοια διάταξη ώστε να μην κα- 
ταστρέφονται από τη λειτουργία του μηχανισμού απε¬ 
λευθέρωσης ή της έλικας. 

4.4.7.3 Γύρω από το εξωτερικό της σωσίβιας λέμβου, 
εκτός από την περιοχή του πηδαλίου και της έλικας, επά¬ 
νω από την ίσαλο γραμμή και σε θέση που ένα άτομο στο 
νερό μπορεί να φθάσει, φέρονται χειραγωγοί ή στερεώ¬ 
νεται σωσίβιο σχοινί που επιπλέει. 

4.4.7.4 Οι σωσίβιες λέμβοι που δεν ανορθώνονται αυτόμα¬ 
τα, όταν ανατραπούν έχουν κατάλληλες χειρολαβές στο κά¬ 
τω μέρος του σκάφους που επιτρέπουν στα άτομα να συ¬ 
γκροτούνται στη σωσίβια λέμβο. Οι χειρολαβές στερεώνο¬ 
νται στη σωσίβια έτσι ώστε όταν υποστούν κρούση επαρκή να 
προκαλέσει αποκόλλησή τους από τη σωσίβια λέμβο, να απο- 
κολλούνται χωρίς να προκαλούν ζημιά στη σωσίβια λέμβο. 

4.4.7.5 Όλες οι σωσίβιες λέμβοι εφοδιάζονται με επαρ¬ 
κή στεγανά ερμάρια ή διαμερίσματα για την αποθήκευση 
μικρών αντικειμένων του εξοπλισμού, νερού και εφοδίων 
που απαιτούνται από την παράγραφο 4.4.8. Η σωσίβια 
λέμβος εφοδιάζεται με μέσα συλλογής βρόχινου νερού 
και επιπρόσθετα αν απαιτείται από την Αρχή με μέσα πα¬ 
ραγωγής πόσιμου νερού από θαλασσινό νερό μέσω χει¬ 
ροκίνητου αφαλατωτή. Ο αφαλατωτής δεν πρέπει να 
εξαρτάται από ηλιακή θερμότητα ούτε από χημικά εκτός 
από θαλασσινό νερό. Π ρέπει επίσης να προβλέπονται μέ¬ 
σα αποθήκευσης του συλλεγόμενου νερού. 

4.4.7.6 Κάθε σωσίβια λέμβος που καθαιρείται με αγόμε¬ 
νο ή αγόμενα, εκτός σωσίβιας λέμβου ελεύθερης πτώ¬ 
σης, πρέπει να εφοδιάζεται με μηχανισμό απελευθέρω¬ 
σης που να πληροίτις ακόλουθες απαιτήσεις υπό τις προ¬ 
ϋποθέσεις της κατωτέρω παραγράφου 5: 

. 1 ο μηχανισμός να έχει τέτοια διάταξη ώστε όλοι οι γά¬ 
ντζοι να απελευθερώνονται ταυτόχρονα, 

.2 ο μηχανισμός να έχει δύο δυνατότητες απελευθέρω¬ 
σης, ως εξής: 

.2.1 κανονική απελευθέρωση η οποία να απελευθερώνει 
τη σωσίβια λέμβο όταν επιπλεύσει ή όταν δεν υπάρχει 
φορτίο στους γάντζους, και 

.2.2 υπό φορτίο απελευθέρωση η οποία να απελευθε¬ 
ρώνει τη σωσίβια λέμβο με φορτίο στους γάντζους. Αυτός 
ο μηχανισμός πρέπει να έχει τέτοια διάταξη ώστε να απε¬ 
λευθερώνει τη σωσίβια λέμβο υπό οποιεσδήποτε συνθή¬ 
κες φορτίου από μηδενικό φορτίο με τη σωσίβια λέμβο να 
επιπλέειέωςφορτίοίσομετο 1,1 της συνολικής μάζας της 
σωσίβιας λέμβου όταν φέρειτο πλήρες φορτίο της σε άτο¬ 
μα και εξοπλισμό. Αυτή η δυνατότητα απελευθέρωσης, 
πρέπει να προστατεύεται επαρκώς έναντι τυχαίας ή πρό¬ 
ωρης απελευθέρωσης. Η επαρκής προστασία περιλαμβά¬ 
νει ειδικό μηχανισμό προστασίας που δεν απαιτείται κανο¬ 
νικά για άνευ φόρτου απελευθέρωση, επιπρόσθετα μιας 
σήμανσης κινδύνου. Για πρόληψη τυχαίας απελευθέρω¬ 
σης κατά την ανάκτηση της λέμβου, ο μηχανισμός προ¬ 
στασίας (σύνδεση) θα λειτουργεί μόνον όταν ο μηχανι¬ 
σμός απελευθέρωσης έχει τοποθετηθεί ξανά πλήρως και 
κατάλληλα στη θέση του. Για πρόληψη πρόωρης υπό φορ¬ 
τίο απελευθέρωσης, η υπό φορτίο λειτουργία του μηχανι¬ 
σμού απελευθέρωσης απαιτεί προμελετημένη και με 
διάρκεια κίνηση από το χειριστή. 


Γίνεται αναφορά στην ΙΕΘ 92-101 
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Ο μηχανισμός απελευθέρωσης σχεδιάζεται έτσι ώστε 
τα μέλη του πληρώματος της σωσίβιας λέμβου να μπο¬ 
ρούν ευκρινώς να παρατηρούν πότε ο μηχανισμός απε¬ 
λευθέρωσης είναι επανατοποθετημένος πλήρως και κα¬ 
τάλληλα στη θέση του και είναι έτοιμος για ανύψωση. 
Πρέπει να παρέχονται σαφείς οδηγίες λειτουργίας με κα¬ 
τάλληλα διατυπωμένη προειδοποιητική σήμανση, 

.3 το χειριστήριο του μηχανισμού απελευθέρωσης ση- 
μαίνεται εμφανώς με χρώμα που δημιουργεί αντίθεση με 
το περιβάλλον, 

.4 οι μόνιμες κατασκευαστικές συνδέσεις του μηχανι¬ 
σμού απελευθέρωσης στη σωσίβια λέμβο σχεδιάζονται 
με υπολογισμένο συντελεστή ασφάλειας 6 με βάση τη μέ- 
γιστη αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται, θεωρώ¬ 
ντας ότι η μάζα της σωσίβιας λέμβου είναι εξ ίσου κατα¬ 
νεμημένη μεταξύ των αγομένων και 

.5 όπου χρησιμοποιείται ένα μόνο αγόμενο και σύστημα 
γάντζου για την καθαίρεση της σωσίβιας λέμβου ή λέμβου 
διάσωσης σε συνδυασμό με κατάλληλο πεισμάτιο, οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.4.7.6.2 δεν απαιτείται να 
εφαρμόζονται. Σε τέτοια διάταξη η ικανότητα μόνο να 
απελευθερώνεται η σωσίβια λέμβος ή λέμβος διάσωσης, 
όταν ευρίσκεται πλήρως μέσα στο νερό, θα είναι επαρ¬ 
κής. 

4.4.7.7 Κάθε σωσίβια λέμβος εφοδιάζεται με συσκευή 
που στερεώνει πεισμάτιο κοντά στην πλώρη. Η συσκευή 
είναι έτσι ώστε η σωσίβια λέμβος δε παρουσιάζει ανα¬ 
σφαλή ή ασταθή χαρακτηριστικά όταν ρυμουλκείται από 
πλοίο που κινείται προς πρόσω με ταχύτητα μέχρι 5 κόμ¬ 
βους σε ήρεμο νερό. Εκτός των σωσιβίων λέμβων ελεύ¬ 
θερης πτώσης, η συσκευή στερέωσης του πεισματίου 
πρέπει να περιλαμβάνει μια συσκευή απελευθέρωσης 
που καθιστά δυνατή την απελευθέρωση του πεισματίου 
από το εσωτερικό της σωσίβιας λέμβου με το πλοίο κι¬ 
νούμενο προς πρόσω με ταχύτητα μέχρι 5 κόμβους σε 
ήρεμο νερό. 

4.4.7.8 Κάθε σωσίβια λέμβος που είναι εφοδιασμένη με 
μόνιμη αμφίδρομη ραδιοτηλεφωνική συσκευή νΗΡ με κε¬ 
ραία που τοποθετείται ξεχωριστά εφοδιάζεται με διατά¬ 
ξεις καλής τοποθέτησης και στερέωσης της κεραίας στη 
θέση λειτουργίας της. 

4.4.7.9 Οι σωσίβιες λέμβοι που προορίζονται για καθαί¬ 
ρεση κατά μήκος της πλευράς του πλοίου πρέπει να 
έχουν πέδιλα καιπαραβλήματα όπου είναι αναγκαίο προς 
διευκόλυνση της καθαίρεσης και πρόληψη ζημιών στη 
σωσίβια λέμβο. 

4.4.7.10 Οι σωσίβιες πρέπει να διαθέτουν μία λυχνία 
ελεγχόμενη χειροκίνητα τοποθετούμενη εξωτερικά αυ¬ 
τών σε περίβλεπτο σημείο. Το φως πρέπει να είναι λευκό 
και να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για 12 ώρες τουλά¬ 
χιστον με φωτεινή ένταση τουλάχιστον 4,3 σά σε όλες τις 
κατευθύνσεις του άνω ημισφαιρίου. Όμως αν το φως εί¬ 
ναι αναλάμπον, πρέπει να αναλάμπει με ρυθμό τουλάχι¬ 
στον 50 αναλαμπών και όχι περισσότερο των 70 ανά λεπτό 
για την περίοδο των 12 ωρών με ισοδύναμη ενεργό φω¬ 
τεινή ένταση. 

4.4.7.11 Μία λυχνία ελεγχόμενη χειροκίνητα ή πηγή φω¬ 
τός πρέπει να τοποθετείται στο εσωτερικό της σωσίβιας 
λέμβου για εξασφάλιση φωτισμού τουλάχιστον 12 ωρών 


ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση οδηγιών επιβίωσης και 
χρήσης του εξοπλισμού. Όμως λυχνίες πετρελαίου δεν 
επιτρέπονται για το σκοπό αυτό. 

4.4.7.12 Κάθε σωσίβια λέμβος έχει τέτοια διάταξη ώστε 
να εξασφαλίζεται επαρκής θέα προς την πλώρη, την πρύ¬ 
μνη και αμφότερες τις πλευρές από τη θέση ελέγχου και 
πηδαλιουχίας για ασφαλή καθαίρεση και εκτέλεση ελιγ¬ 
μών. 

4.4.8 Εξοπλισμός σωσίβιας λέμβου 
Όλα τα είδη εξοπλισμού της σωσίβιας λέμβου, είτε 
απαιτούνται από αυτή την παράγραφο είτε από άλλες δια¬ 
τάξεις στο τμήμα 4.4, στερεώνονται μέσα στη σωσίβια 
λέμβο με μέσα πρόσδεσης, αποθηκεύονται σε ερμάρια ή 
διαμερίσματα, τοποθετούνται σε στηρίγματα ή παρόμοια 
μέσα στήριξης ή σε άλλα κατάλληλα μέσα. Όμως σε πε¬ 
ρίπτωση σωσίβιας λέμβου που καθαιρείται με αγόμενα, οι 
γάντζοιτης λέμβου θα παραμένουν ελεύθεροι για λόγους 
απομάκρυνσης της σωσίβιας λέμβου. Ο εξοπλισμός απο¬ 
θηκεύεται έτσι ώστε να μην παρενοχλεί οποιαδήποτε δια¬ 
δικασία εγκατάλειψης. Όλα τα είδη του εξοπλισμού της 
σωσίβιας λέμβου είναι όσο το δυνατό μικρότερου μεγέ¬ 
θους και μάζας και συσκευάζονται σε κατάλληλη και συ¬ 
μπαγή μορφή. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά, ο κα¬ 
νονικός εξοπλισμός κάθε σωσίβιας λέμβου αποτελείται 
από: 

.1 εκτός των σωσιβίων λέμβων ελεύθερης πτώσης, 
επαρκή επιπλέοντα κουπιά για πορεία σε ήρεμη θάλασσα. 
Για κάθε προβλεπόμενο κουπί υπάρχουν σκαλμοί, στυλί¬ 
σκοι ή ισοδύναμα μέσα. Οι σκαλμοί ή στυλίσκοι είναι δε¬ 
μένοι στη σωσίβια λέμβο με λεπτά σχοινιά ή αλυσίδες, 

.2 δύο γάντζους λέμβου, 

.3 μία σέσουλα που επιπλέει και δύο κάδους, 

.4 ένα εγχειρίδιο επιβίωσης* 

.5 μία λειτουργική πυξίδα φωτεινή ή εφοδιασμένη με κα¬ 
τάλληλα μέσα φωτισμού. Σε ολικά κλειστή σωσίβια λέμβο, 
η πυξίδα είναι μόνιμα τοποθετημένη στη θέση πηδαλιου- 
χίας, ενώ κάθε άλλη σωσίβια λέμβο εφοδιάζεται με πυξι¬ 
δοθήκη αν απαιτείται για να την προστατεύει από τις και¬ 
ρικές συνθήκες και με κατάλληλα μέσα στήριξης, 

.6 μία πλωτή άγκυρα κατάλληλου μεγέθους εφοδιασμέ¬ 
νη με αγκύριο σχοινί ανθεκτικό στις καταπονήσεις που 
εξασφαλίζει σταθερό κράτημα με το χέρι όταν είναι υγρό. 
Η αντοχή της πλωτής άγκυρας, του αγκύριου σχοινιού και 
του σχοινιού απελευθέρωσης αν υπάρχει, είναι κατάλλη¬ 
λα για όλες τις καταστάσεις θάλασσας, 

.7 δύο ισχυρά πεισμάτιο μήκους ίσου τουλάχιστον προς 
το διπλάσιο της απόστασης από τη θέση στοιβασίας της 
σωσίβιας λέμβου μέχρι την ίσαλο γραμμή στην πιο άφορ- 
τη κατάσταση πλεύσης ή 15 μέτρα, οποιοδήποτε είναι με¬ 
γαλύτερο. Σε σωσίβιες λέμβους που καθαιρούνται με 
ελεύθερη πτώση και τα δύο πεισμάτιο τοποθετούνται κο¬ 
ντά στην πλώρη έτοιμα προς χρήση. Στις άλλες σωσίβιες 
λέμβους το ένα πεισμάτιο δεμένο στη συσκευή απελευ¬ 
θέρωσης που απαιτείται από την παράγραφο 4.4.7.7 το¬ 
ποθετείται στο πρωραίο άκρο της σωσίβιας λέμβου και το 
άλλο στερεώνεται μόνιμα στηνπλώρη ή πλησίοντης πλώ¬ 
ρης της σωσίβιας λέμβου έτοιμο για χρήση, 

.8 δύοπέλεκεις, ένα σε κάθε άκροτης σωσίβιας λέμβου, 
.9 υδατοστεγή δοχεία που περιέχουν συνολικά 3 λίτρα 


Γίνεται αναφορά στις Οδηγίες για ενέργεια σε Σωστικό Σκάφος που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α657(16) 
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γλυκού νερού για κάθε άτομο που επιτρέπεται να παρα- 
λαμβάνειη σωσίβια λέμβος, από τα οποία ή 1 λίτρο για κά¬ 
θε άτομο μπορεί να αντικατασταθεί από συσκευή αφαλά¬ 
τωσης που μπορεί να παράγει ίση ποσότητα γλυκού νε¬ 
ρού σε 2 ημέρες ή 2 λίτρα ανά άτομο μπορούν να 
αντικατασταθούν από χειροκίνητο αφαλατωτή αντίστρο¬ 
φης όσμωσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
4.4.7.5, που μπορεί να παράγει ίση ποσότητα γλυκού νε¬ 
ρού σε 2 ημέρες, 

. 10 ένα ανοξείδωτο μικρό δοχείο με λεπτό σχοινί, 

.11 ένα ανοξείδωτο βαθμονομημένο κύπελλο πόσιμου 
νερού, 

. 12 μερίδα τροφών όπως περιγράφεται στην παράγρα¬ 
φο 4.1.5.1.18 τουλάχιστον 10.000 Ι<] συνολικά για κάθε 
άτομο που η σωσίβια λέμβος επιτρέπεται να παραλαμβά- 
νει. Οι μερίδες αυτές θα διατηρούνται σε αεροστεγή συ- 
σκευασία και θα φυλάσσονται σε υδατοστεγές δοχείο, 
.13 τέσσερις φωτοβολίδες αλεξιπτώτου που πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος 3.1, 

.14 έξι βεγγαλικά χειρός που πληρούν τις απαιτήσεις 
του τμήματος 3.2, 

. 15 δύο επιπλέοντα καπνογόνα σήματα που πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 3.3, 

.16 ένα αδιάβροχο ηλεκτρικό φακό κατάλληλο για σή¬ 
ματα ΜΟΒ3 μαζί με μία αμοιβή σειρά μπαταριών και ένα 
αμοιβό λαμπάκι σε αδιάβροχο περίβλημα, 

.17 ένα κάτοπτρο σημάτων ημέρας με οδηγίες χρήσης 
για μετάδοση σημάτων σε πλοία και αεροσκάφη, 

.18 ένα αντίγραφο των σωστικών σημάτων που αναφέ- 
ρονται στον κανονισμό ν/16 σε αδιάβροχο πίνακα ή μέσα 
σε αδιάβροχο περίβλημα, 

.19 μία σφυρίκτρα ή ισοδύναμο ηχητικό μέσο, 

.20 ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών σε αδιάβροχη συ- 
σκευασία που μπορεί να κλείνει στεγανά μετά τη χρήση, 
.21 φάρμακο κατά της ναυτίας επάρκειας 48 ωρών του¬ 
λάχιστον και ένα εμετοδοχείο για κάθε άτομο, 

.22 ένα μαχαίρι ναυτικού τύπου που θα παραμένει δε¬ 
μένο στη λέμβο με λεπτό σχοινί, 

.23 τρία ανοιχτήρια κονσερβών, 

.24 δύο επιπλέοντες σωσίβιους σημαντήρες προοδεμέ¬ 
νους με σχοινί που επιπλέει, μήκους 30 μέτρων τουλάχι¬ 
στον, 

.25 εάν η σωσίβια λέμβος δεν είναι τύπου αυτόματης 
απάντλησης, μία χειροκίνητη αντλία κατάλληλη για απο¬ 
τελεσματική απάντληση, 

.26 μία σειρά σύνεργα αλιείας, 

.27 επαρκή εργαλεία για μικρές ρυθμίσεις στη μηχανή 
και στα εξαρτήματά της, 

.28 φορητό πυροσβεστικό εξοπλισμό εγκεκριμένου τύ¬ 
που, κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαγιών* πετρελαίου, 
.29 ένα προβολέα έρευνας με οριζόντιο και κάθετο το¬ 
μέα τουλάχιστον 6° και μετρημένη φωτεινή ένταση 2500 
σά που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για 3 ώρες τουλά¬ 
χιστον, 

.30 ένα αποτελεσματικό ανακλαστήρα ΒΑϋΑΒ εκτός 
εάν ένας αναμεταδότης ΒΑΩΑΒ σωστικού σκάφους το¬ 
ποθετείται στη σωσίβια λέμβο, 


.31 θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες που πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος 2.5 επαρκείς για το 10% του 
αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβάνει η 
σωσίβια λέμβος ή δύο, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, 
και 

.32 στην περίπτωση πλοίων που εκτελούν πλόες τέτοι¬ 
ας φύσης και διάρκειας ώστε κατά τη γνώμη της Αρχής τα 
είδη που καθορίζονται στις παραγράφους 4.4.8.12 και 
4.4.8.26 δεν είναι αναγκαία, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει 
την εξαίρεση των ειδών αυτών. 

4.4.9 Σήμανση σωσιβίων λέμβων 

4.4.9.1 Ο αριθμός ατόμων για τον οποίο εγκρίνεται η 
σωσίβια λέμβος σημαίνεται επ’ αυτής με μόνιμα εμφανή 
στοιχεία. 

4.4.9.2 Το όνομα και το λιμάνι νηολόγησης του πλοίου 
στο οποίο ανήκει η σωσίβια λέμβος σημαίνονται σε κάθε 
πλευρά της πλώρης της σωσίβιας λέμβου με κεφαλαία 
γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. 

4.4.9.3 Μέσα αναγνώρισης του πλοίου στο οποίο ανήκει 
η σωσίβια λέμβος και ο αριθμός της σωσίβιας λέμβου ση- 
μαίνονται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατά από ψηλά. 

4.5 Μερικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι 

4.5.1 Οι μερικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 4.4 και επιπλέον πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος αυτού. 

4.5.2 Οι μερικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι εφοδιάζονται 
με μόνιμα στερεωμένα άκαμπτα καλύμματα που εκτείνο¬ 
νται πάνω από το 20% τουλάχιστον του μήκους της σωσί¬ 
βιας λέμβου από τη στείρα και το 20% τουλάχιστον του 
μήκους της σωσίβιας λέμβου από το πιο πρυμναίο τμήμα 
της. Η σωσίβια λέμβος εφοδιάζεται με μόνιμα στερεωμέ¬ 
νη πτυσσόμενη σκεπή η οποία μαζί μετά άκαμπτα καλύμ¬ 
ματα περιβάλλουν πλήρως τους επιβαίνοντες της σωσί¬ 
βιας λέμβου σε ένα καιροστεγές σκέπασμα και τους προ¬ 
στατεύουν από έκθεση. Η σωσίβια λέμβος έχει εισόδους 
στα δύο άκρα και σε κάθε πλευρά. Οι είσοδοι στα άκα¬ 
μπτα καλύμματα είναι καιροστεγείς όταν κλείνουν. Η σκε¬ 
πή έχει τέτοια διάταξη ώστε: 

. 1 να εφοδιάζεται με κατάλληλα άκαμπτα τμήματα ή ρά¬ 
βδους που επιτρέπουν την τοποθέτηση της σκεπής, 

.2 να μπορεί να τοποθετείται εύκολα από δύο άτομα το 
πολύ, 

.3 να μονώνεται για την προστασία των επιβαινόντων 
από τη θερμότητα και το ψύχος με δύο τουλάχιστον 
στρώσεις υλικού που χωρίζονται με διάκενο αέρα ή με άλ¬ 
λα εξίσου αποτελεσματικά μέσα. Πρέπει να προβλέπο- 
νται μέσα που εμποδίζουντη συσσώρευση νερού στο διά¬ 
κενο αέρα, 

.4 το εξωτερικό της να είναι πολύ ευδιάκριτου χρώμα¬ 
τος και το εσωτερικό της να είναι χρώματος που δεν προ¬ 
ξενεί δυσφορία στους επιβαίνοντες, 

.5 οι είσοδοι στη σκεπή να εφοδιάζονται με αποτελε¬ 
σματικά ρυθμιζόμενες διατάξεις κλεισίματος οι οποίες να 
μπορούν εύκολα και γρήγορα να ανοίγουν και να κλείνουν 
από μέσα ή έξω ώστε να εξασφαλίζεται αερισμός αλλά να 
εμποδίζεται η είσοδος θαλασσινού νερού, ανέμου και ψύ¬ 
χους. Πρέπει να προβλέπονται μέσα ασφαλούς συγκρά¬ 
τησης των εισόδων στην ανοικτή και κλειστή θέση, 


Γίνεται αναφορά στις αναθεωρημένες οδηγίες για φορητούς πυροσβεστήρες ναυτικού τύπου που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφα¬ 
ση Α 602(15). 
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.6 με τις εισόδους κλειστές, να επιτρέπει συνεχώς την 
ύπαρξη επαρκούς ποσότητας αέρα για τους επιβαίνο- 
ντες, 

.7 να έχει μέσα συλλογής του νερού της βροχής, και 
.8 να μπορούν να διαφύγουν οι επιβαίνοντες σε περί¬ 
πτωση ανατροπής της σωσίβιας λέμβου. 

4.5.3 Το εσωτερικό της σωσίβιας λέμβου πρέπει να είναι 
πολύ ευδιάκριτου χρώματος. 

4.5.4 Αν η σωσίβια λέμβος εφοδιάζεται με μόνιμη αμφί- 
δρομη ραδιοτηλεφωνική συσκευή λ/ΗΡ, η συσκευή εγκα¬ 
θίσταται σε θαλαμίσκο αρκετά μεγάλο ώστε να εξυπηρε¬ 
τεί τόσο τον εξοπλισμό όσο και το άτομο που το χρησιμο¬ 
ποιεί. Δεν απαιτείται χωριστός θαλαμίσκος αν η 
κατασκευή της σωσίβιας λέμβου εξασφαλίζει προστα- 
τευμένο χώρο που ικανοποιεί την Αρχή. 

4.6 Ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι 

4.6.1 Οι ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 4.4 και επιπλέον πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος αυτού. 

4.6.2 Περίβλημα 

Κάθε ολικά κλειστή σωσίβια λέμβος εφοδιάζεται με 
άκαμπτο υδατοστεγές περίβλημα που περιβάλλει πλή¬ 
ρως τη σωσίβια λέμβο. Το περίβλημα έχει τέτοια διάταξη 
ώστε: 

. 1 να παρέχει προφύλαξη για τους επιβαίνοντες, 

.2 να παρέχεται πρόσβαση στη σωσίβια λέμβο από 
ανοίγματα που μπορούν να κλείνουν ώστε να την κάνουν 
υδατοστεγή, 

.3 εκτός των σωσιβίων λέμβων ελεύθερης πτώσης, τα 
ανοίγματα να τοποθετούνται σε θέσεις που επιτρέπουν 
την εκτέλεση των χειρισμών καθαίρεσης και ανάκτησης 
χωρίς να πρέπει οποιοσδήποτε επιβαίνων να εξέλθει από 
το περίβλημα, 

.4 τα ανοίγματα πρόσβασης να μπορούν να ανοίγουν 
και να κλείνουν τόσο από μέσα όσο και από έξω και να 
εφοδιάζονται με μέσα ασφαλούς συγκράτησης των στην 
ανοικτή θέση, 

.5 εκτός της σωσίβιας λέμβου ελεύθερης πτώσης, να εί¬ 
ναι δυνατή η κωπηλασία της σωσίβιας λέμβου, 

.6 να μπορεί, όταν η σωσίβια λέμβος είναι σε ανεστραμ¬ 
μένη θέση με τα ανοίγματα κλειστά και χωρίς σημαντική 
διαρροή, να συγκρατεί όλη τη μάζα της σωσίβιας λέμβου 
περιλαμβανομένου όλου του εξοπλισμού, μηχανημάτων 
και πλήρους αριθμού ατόμων της, 

.7 να περιλαμβάνει παράθυρα ή διαφανή φατνώματα 
που επιτρέπουν να εισέρχεται αρκετό φως ημέρας μέσα 
στη σωσίβια λέμβο, μετά ανοίγματα κλειστά, ώστε να μην 
είναι αναγκαίος ο τεχνητός φωτισμός, 

.8 το εξωτερικό του να είναι πολύ ευδιάκριτου χρώμα¬ 
τος και το εσωτερικό του να είναι χρώματος που δεν προ¬ 
ξενεί δυσφορία στους επιβαίνοντες, 

.9 οι χειραγωγοί να εξασφαλίζουν σταθερή στήριξη στα 
άτομα που κινούνται στο εξωτερικό της σωσίβιας λέμβου 
και να βοηθούν την επιβίβαση και αποβίβαση, 

. 10 τα άτομα να έχουν πρόσβαση στις θέσεις τους από 
μία είσοδο χωρίς να χρειάζεται να περάσουν πάνω από 
σέλματα ή άλλα εμπόδια, και 
. 11 κατά τη λειτουργία της μηχανής με κλειστό το περί- 
βλη μα ή ατμοσφαιρική πίεση μέσα στη σωσίβια λέμβο ου¬ 
δέποτε υπολείπεται ή υπερβαίνει της εξωτερικής ατμο¬ 
σφαιρικής πίεσης περισσότερο από 20 άΡα. 


4.6.3 Ανατροπή και ανόρθωση 

4.6.3.1 Εκτόςτων σωσιβίων λέμβων ελεύθερης πτώσης, 
σε κάθε θέση καθίσματος που σημαίνεται, τοποθετείται 
ζώνη ασφαλείας. Η σχεδίαση της ζώνης ασφαλείας να εί¬ 
ναι τέτοια ώστε να συγκρατεί με ασφάλεια στη θέση του 
άτομο μάζας 100 χιλιόγραμμων όταν η σωσίβια λέμβος εί¬ 
ναι ανεστραμμένη. Κάθε σειρά ζωνών ασφαλείας μιας θέ¬ 
σης θα είναι χρώματος που διαφέρει με τις ζώνες των αμέ¬ 
σως παρακειμένων θέσεων. Οι σωσίβιες λέμβοι ελεύθε¬ 
ρης πτώσης εφοδιάζονται με ζώνη ασφαλείας τριών 
σημείων διαφόρου χρώματος σε κάθε θέση τέτοιας σχε¬ 
δίασης ώστε να συγκρατεί με ασφάλεια στη θέση του άτο¬ 
μο μάζας 100 χιλιόγραμμων κατά τη διάρκεια καθαίρεσης 
ελεύθερης πτώσης καθώς και όταν η σωσίβια λέμβος εί¬ 
ναι ανεστραμμένη. 

4.6.3.2 Η ευστάθεια της σωσίβιας λέμβου είναι τέτοια 
ώστε να ανορθώνεται αυτοδύναμα ή αυτόματα όταν φέ¬ 
ρει πλήρες ή μέρος του φορτίου της σε άτομα και εξοπλι¬ 
σμό και όλες οι είσοδοι και τα ανοίγματα είναι υδατοστε¬ 
γούς κλειστά και τα άτομα είναι δεμένα με τις ζώνες ασφα¬ 
λείας τους. 

4.6.3.3 Η σωσίβια λέμβος πρέπει να μπορεί να συγκρα¬ 
τείτο πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό όταν ευ- 
ρίσκεται στην κατάσταση βλάβης που περιγράφεται στην 
παράγραφο 4.4.1.1 και η ευστάθειά της να είναι τέτοια 
ώστε σε περίπτωση ανατροπής να παίρνει αυτόματα θέ¬ 
ση που εξασφαλίζει διαφυγή των επιβαινόντων πάνω από 
το νερό. Όταν η σωσίβια λέμβος είναι σε κατάσταση θετι¬ 
κής ευστάθειας μετά από κατάκλιση η ίσαλος του νερού 
μέσα στη σωσίβιαλέμβο μετρούμενη κατά μήκος της πλά¬ 
της των καθισμάτων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 χι¬ 
λιοστά πάνω από τα σέλματα σε οποιαδήποτε θέση καθί¬ 
σματος των επιβαινόντων. 

4.6.3.4 Η σχεδίαση των εξατμίσεωντης μηχανής, αερα¬ 
γωγών και άλλων ανοιγμάτων να είναι τέτοια ώστε να 
αποκλείεται η είσοδος νερού στη μηχανή όταν η σωσίβια 
λέμβος ανατρέπεται και επανέρχεται στη θέση της. 

4.6.4 Πρόωση 

4.6.4.1 Η μηχανή και η μετάδοση της κίνησης πρέπει να 
χειρίζονται από τη θέση πηδαλιουχίας. 

4.6.4.2 Η μηχανή και η εγκατάστασή της πρέπει να λει¬ 
τουργούν σε οποιαδήποτε θέση κατά τη διάρκεια ανα¬ 
τροπής και να συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την επα¬ 
ναφορά της σωσίβιας λέμβου στην ορθή θέση ή να στα¬ 
ματούν αυτόματα κατά την ανατροπή και να εκκινούν πάλι 
εύκολα μετά την επάνοδο της σωσίβιας λέμβου στην ορ¬ 
θή θέση. Τα συστήματα καυσίμου και λίπανσης να σχε¬ 
διάζονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η απώλεια καυσίμου 
και η απώλεια περισσοτέρων των 250 πιΙ λιπαντικού ελαί¬ 
ου από τη μηχανή κατά την ανατροπή. 

4.6.4.3 Οι αερόψυκτες μηχανές πρέπει να έχουν σύστη¬ 
μα αγωγών για την εισαγωγή αέρα ψύξης από το εξωτε¬ 
ρικό της σωσίβιας λέμβου και την εξαγωγή του εκτός αυ¬ 
τής. Επίσης να προβλέπονται χειροκίνητοι αεροφράκτες 
που επιτρέπουν τη λήψη αέρα ψύξης από το εσωτερικό 
της σωσίβιας λέμβου και την εξαγωγή του στο εσωτερικό 
της. 

4.6.5 Προστασία κατά της επιταχύνσεως 

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 4.4.1.7, η ολικά 
κλειστή σωσίβια λέμβος, εκτός της σωσίβιας λέμβου 
ελεύθερης πτώσης, πρέπει να έχει τέτοια κατασκευή και 
παραβλήματα ώστε να παρέχει προστασία από τις επι- 
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βλαβείς επιταχύνσεις που προκύπτουν από κρούση της, 
όταν φέρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό, 
στην πλευρά του πλοίου με ταχύτητα κρούσης τουλάχι¬ 
στον 3,5 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 

4.7 Σωσίβιες λέμβοι ελεύθερης πτώσης 

4.7.1 Γενικές απαιτήσεις 

Οι σωσίβιες λέμβοι ελεύθερης πτώσης πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 4.6 και επιπλέον πρέπει να πλη- 
ρούντις απαιτήσεις του τμήματος αυτού. 

4.7.2 Μεταφορική ικανότητα σωσίβιας λέμβου ελεύθε¬ 
ρης πτώσης 

Η μεταφορική ικανότητα της σωσίβιας λέμβου ελεύθε¬ 
ρης πτώσης είναι ο αριθμός ατόμων που μπορούν να κα¬ 
θίσουν χωρίς να παρενοχλούν τα μέσα πρόωσης ή τη λει¬ 
τουργία οποιουδήποτε μέσου εξοπλισμού της σωσίβιας 
λέμβου. Το πλάτος καθίσματος είναι τουλάχιστον 430 χι¬ 
λιοστά. Ο ελεύθερος χώρος μπροστά από την πλάτη είναι 
τουλάχιστον 635 χιλιοστά. Η πλάτη εκτείνεται τουλάχι¬ 
στον 1.000 χιλιοστά πάνω από το σέλμα. 

4.7.3 Απαιτήσεις απόδοσης 

4.7.3.1 Κάθε σωσίβια λέμβος ελεύθερης πτώσης πρέπει 
να κινείται θετικά εμπρός αμέσως μετά την είσοδό της 
στο νερό και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το πλοίο 
μετά από καθαίρεση ελεύθερης πτώσης με αντίθετη δια¬ 
γωγή μέχρι 10° και κλίση μέχρι 20° από οποιαδήποτε 
πλευρά από το ύψος πιστοποίησής της όταν είναι πλήρως 
εξοπλισμένη και έμφορτη με: 

. 1 το πλήρες φορτίο της σε άτομα, 

.2 επιβαίνοντες έτσι ώστε να προκαλείται η μετατόπιση 
του κέντρου βάρους στην ακρότατη πρωραία θέση, 

.3 επιβαίνοντες έτσι ώστε να προκαλείται η μετατόπιση 
του κέντρου βάρους στην ακρότατη πρυμναία θέση, και 

.4 το πλήρωμα λειτουργίας της μόνο. 

4.7.3.2 Για δεξαμενόπλοια πετρελαίου, χημικά δεξαμε¬ 
νόπλοια και υγραεριοφόρα με τελική γωνία εγκάρσιας 
κλίσης μεγαλύτερη από 20° υπολογισμένη σύμφωνα με 
τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία 
1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978 
που αναφέρεται σ’ αυτήν και τις συστάσεις του Οργανι¬ 
σμού*, όπως εφαρμόζεται, η σωσίβια λέμβος πρέπει να 
μπορεί να καθαιρείται με ελεύθερη πτώση στηντελική γω¬ 
νία εγκάρσιας κλίσης και με βάση την τελική ίσαλο γραμ¬ 
μή αυτού του υπολογισμού. 

4.7.3.3 Το απαιτούμενο ύψος ελεύθερης πτώσης ουδέ¬ 
ποτε υπερβαίνει το ύψος πιστοποίησης ελεύθερης πτώ¬ 
σης. 

4.7.4 Κατασκευή 

Κάθε σωσίβια λέμβος ελεύθερης πτώσης έχει επαρκή 
αντοχή ώστε να αντέχει, όταν φέρει το πλήρες φορτίο της 
σε άτομα και εξοπλισμό, καθαίρεση ελεύθερης πτώσης 
από ύψος τουλάχιστον 1.3 φορές το ύψος πιστοποίησης 
ελεύθερης πτώσης. 

4.7.5 Προστασία κατά των επιβλαβών επιταχύνσεων 

Κάθε σωσίβια λέμβος ελεύθερης πτώσης κατασκευάζε¬ 
ται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η σωσίβια λέμβος μπο¬ 
ρεί να παρέχει προστασία κατά των επιβλαβών επιταχύν¬ 
σεων που προκύπτουν από την καθαίρεσή της από το 


ύψος που έχει πιστοποιηθεί σε ήρεμο νερό υπό δυσμενείς 
συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και κλίσης μέχρι 20° από 
κάθε πλευρά όταν είναι πλήρως εξοπλισμένη και έμφορ¬ 
τη με: 

. 1 το πλήρες φορτίο της σε άτομα, 

.2 επιβαίνοντες έτσι ώστε να προκαλείται η μετατόπιση 
του κέντρου βάρους στην ακρότατη πρωραία θέση, 

.3 επιβαίνοντες έτσι ώστε να προκαλείται η μετατόπιση 
του κέντρου βάρους στην ακρότατη πρυμναία θέση, και 
.4 το πλήρωμα λειτουργίας της μόνο. 

4.7.6 Εξαρτήματα σωσίβιας λέμβου 

Κάθε σωσίβια λέμβος ελεύθερης πτώσης εφοδιάζεται 
με σύστημα απελευθέρωσης το οποίο: 

.1 έχει δύο ανεξάρτητα συστήματα ενεργοποίησης για 
τους μηχανισμούς απελευθέρωσης που μπορεί μόνο να 
λειτουργούν από το εσωτερικό της σωσίβιας λέμβου και 
σημαίνονται με χρώμα που δημιουργεί αντίθεση με το πε¬ 
ριβάλλον, 

.2 έχει τέτοια διάταξη ώστε να απελευθερώνει τη λέμβο 
υπό οιεσδήποτε συνθήκες φορτίου από μηδενικό φορτίο 
μέχρι τουλάχιστον 200% του κανονικού φορτίου που προ¬ 
κύπτει από την πλήρως εξοπλισμένη σωσίβια λέμβο όταν 
φέρει τον αριθμό ατόμων για τον οποίο πρόκειται να 
εγκριθεί, 

.3 προστατεύεται επαρκώς έναντι τυχαίας ή πρόωρης 
απελευθέρωσης, 

.4 σχεδιάζεται έτσι ώστε να γίνεται δοκιμή του συστή¬ 
ματος απελευθέρωσης χωρίς καθαίρεση της σωσίβιας 
λέμβου, και 

.5 σχεδιάζεται με συντελεστή ασφαλείας 6 με βάση τη 
μέγιστη αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται. 

4.7.7 Πιστοποιητικό έγκρισης 

Επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 4.4.1.2 το 
πιστοποιητικό έγκρισης σωσίβιας λέμβου ελεύθερης 
πτώσης αναφέρει επίσης: 

-το ύψος πιστοποίησης ελεύθερης πτώσης 
-το απαιτούμενο μήκοςτου κεκλιμένου καθαίρεσης, και 
- τη γωνία κεκλιμένου καθαίρεσης για το ύψος πιστο¬ 
ποίησης ελεύθερης πτώσης. 

4.8 Σωσίβιες λέμβοι με αυτόνομο σύστημα παροχής αέ- 
ρα 

Επιπλέοντων απαιτήσεων συμμόρφωσης του τμήματος 

4.6 ή 4.7, όπως εφαρμόζεται, η σωσίβια λέμβος με αυτό¬ 
νομο σύστημα παροχής αέρα σχεδιάζεται έτσι ώστε όταν 
κινείται με όλες τις εισόδους και τα ανοίγματα κλειστά, ο 
αέρας στη σωσίβια λέμβο παραμένει ασφαλής και κατάλ¬ 
ληλος για αναπνοή και η μηχανή λειτουργεί κανονικά για 
περίοδο τουλάχιστον 10 λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου η ατμοσφαιρική πίεση μέσα στη σωσίβια 
λέμβο ουδέποτε πρέπει να υπολείπεται της εξωτερικής 
ατμοσφαιρικής πίεσης ούτε να την υπερβαίνει περισσό¬ 
τερο από 20 άΡε. Το σύστημα έχει οπτικούς ενδείκτες για 
την ένδειξη της πίεσης παροχής αέρα συνεχώς. 

4.9 Σωσίβιες λέμβοι που προστατεύονται από πυρκαγιά 
4.9.1 Επιπλέοντων απαιτήσεων συμμόρφωσηςτου τμή¬ 
ματος 4.8, η σωσίβια λέμβος που προστατεύεται από πυρ- 


* Γίνεται αναφορά των απαιτήσεων ευστάθειας έναντι ζημιάς του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επι 
κίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒΟ) που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση Μ30 4(48) και του Διεθνούς Κώδικα για 
την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας 1(30) που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας με την απόφαση Μ30 5(48) 
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καγιά όταν επιπλέει μπορεί να προστατεύει τον αριθμό 
ατόμων που επιτρέπεται να παραλαμβάνει όταν εκτίθεται 
σε συνεχή πυρκαϊά πετρελαίου η οποία περιβάλλει τη σω¬ 
σίβια λέμβο για περίοδο 8 λεπτών τουλάχιστον. 

4.9.2 Σύστημα ραντισμού με νερό 

Η σωσίβια λέμβος που έχει σύστημα ραντισμού με νερό 
για προστασία από πυρκαγιά πρέπει να πληροί τα ακό¬ 
λουθα: 

. 1 το νερό για το σύστημα αντλείται από τη θάλασσα με 
μία αντλία αυτόματης αναρρόφησης. Είναι δυνατή η 
έναρξη και διακοπή της ροής του νερού στο εξωτερικό 
της σωσίβιας λέμβου, 

.2 η αναρρόφηση του θαλασσινού νερού σχεδιάζεται 
έτσι ώστε να εμποδίζεται η αναρρόφηση εύφλεκτων 
υγρών από την επιφάνεια της θάλασσας, και 

.3το σύστημα σχεδιάζεται έτσι ώστε να πλένεται με γλυ¬ 
κό νερό και να αποστραγγίζεται πλήρως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - ΛΕΜΒΟΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

5.1 Λέμβοι διάσωσης 

5.1.1 Γενικές απαιτήσεις 

5.1.1.1 Εκτός των καθοριζομένων σε αυτό το τμήμα, 
όλες οι λέμβοι διάσωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
παραγράφων 4.4.1 έως και 4.4.7.4 και 4.4.7.6, 4.4.7.7, 
4.4.7.9, 4.4.7.10 και 4.4.9. Η σωσίβια λέμβος μπορεί να 
εγκριθεί και χρησιμοποιηθεί σαν λέμβος διάσωσης, αν 
πληροί όλες τις απαιτήσεις αυτού του τμήματος, εάν 
ολοκληρώνει επιτυχώς τις δοκιμές για λέμβο διάσωσης 
που απαιτούνται στον Κανονισμό 111/4.2 και αν η τοποθέ¬ 
τησή της, οι διατάξεις καθαίρεσης και ανάκτησης της 
στο πλοίο πληρούν όλες τις απαιτήσεις για λέμβο διάσω- 
σης. 

5.1.1.2 Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.4.4 η 
απαιτούμενη πλευστική ύλη για λέμβους διάσωσης μπο¬ 
ρεί να τοποθετείται εξωτερικά του σκάφους με την προϋ¬ 
πόθεση ότι προστατεύεται επαρκώς από ζημιά και μπορεί 
να αντέχει σε έκθεση όπως καθορίζεται στην παράγραφο 
5.1.3.3. 

5.1.1.30ι λέμβοι διάσωσης μπορεί να είναι άκαμπτης ή 
πνευστής κατασκευής ή συνδυασμού και των δύο και: 

.1 θα είναι μήκους όχι μικρότερου από 3,8 μέτρα ούτε 
μεγαλύτερου από 8,5 μ. και 

.2 θα μπορούν να μεταφέρουν τουλάχιστον 5 καθισμέ¬ 
να άτομα και ένα ξαπλωμένο σε φορείο. Παρά τις διατά¬ 
ξεις της παραγράφου 4.4.1.5 τα καθίσματα εκτός του πη¬ 
δαλιούχου, μπορεί να είναι στο πάτωμα, εφόσον η ανάλυ¬ 
ση του χώρου καθισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 

4.4.2.2.2 χρησιμοποιεί σχήματα όμοια με την εικόνα 1 με 
διαφορά του ολικού μήκους σε 1190 χιλιοστά για να πα¬ 
ρέχεται ευχέρεια έκτασης των ποδών. Δεν θα χρησιμο¬ 
ποιείται ως χώρος καθίσματος οποιοδήποτε μέρος της 
κουπαστής, του άβακα ή των φουσκωμένων θαλάμων 
άντωσης στις πλευρές της λέμβου. 

5.1.1.4 Λέμβοι διάσωσης που συνδυάζουν άκαμπτη και 
πνευστή κατασκευή θα πληρούν τις κατάλληλες απαιτή¬ 
σεις αυτού του τμήματος που ικανοποιούν την Αρχή. 

5.1.1.5 Η λέμβος διάσωσης θα εφοδιάζεται με πρωραίο 
κάλυμμα που θα εκτείνεται τουλάχιστον στο 15% του μή¬ 
κους της, εκτός αν έχει επαρκή σιμότητα. 

5.1.1.6 Οι λέμβοι διάσωσης θα μπορούν να εκτελούν 
ελιγμούς με ταχύτητα τουλάχιστον 6 κόμβων και να δια¬ 


τηρούν την ταχύτητα αυτή για περίοδο 4 ωρών τουλάχι¬ 
στον. 

5.1.1.70ι λέμβοι διάσωσης θα έχουν επαρκή ικανότη¬ 
τα κινήσεων και ελιγμών σε θαλασσοταραχή ώστε να επι¬ 
τρέπουν την περισυλλογή ατόμων από το νερό, τη συ¬ 
γκέντρωση των σωσιβίων σχεδιών και τη ρυμούλκηση 
της μεγαλύτερης σωσίβιας σχεδίας που φέρεται στο 
πλοίο όταν φέρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξο¬ 
πλισμό, ή το ισοδύναμό της με ταχύτητα 2 κόμβων του¬ 
λάχιστον. 

5.1.1.8 Η λέμβος διάσωσης θα εφοδιάζεται με εσωλέμ- 
βια μηχανή ή εξωλέμβιο κινητήρα. Αν εφοδιάζεται με εξω¬ 
λέμβιο κινητήρα το πηδάλιο και ο οίακας μπορεί να απο¬ 
τελούν μέρος της μηχανής. Παρά τις απαιτήσεις της πα¬ 
ραγράφου 4.4.6.1 βενζινοκίνητες εξωλέμβιες μηχανές με 
εγκεκριμένο σύστημα καυσίμου μπορεί να τοποθετούνται 
σε λέμβους διάσωσης με την προϋπόθεση ότι οι δεξαμε¬ 
νές καυσίμου προστατεύονται ειδικά από πυρκαϊά και 
έκρηξη. 

5.1.1.9 Στις λέμβους διάσωσης θα τοποθετούνται μόνι¬ 
μες διατάξεις ρυμούλκησης επαρκώς ισχυρές για τη συ¬ 
γκέντρωση ή ρυμούλκηση των σωσιβίων σχεδιών, όπως 
απαιτείται από την παράγραφο 5.1.1.7. 

5.1.1.10 Εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κά¬ 
θε λέμβος διάσωσης θα εφοδιάζεται με αποτελεσματικά 
μέσα απάντλησης νερού ή θα είναι τύπου αυτόματης απά- 
ντλησης. 

δ.Ι.Ι.ΙΙΟι λέμβοι διάσωσης θα εφοδιάζονται με καιρο- 
στεγή μέσα αποθήκευσης μικρών αντικειμένων εξοπλι¬ 
σμού. 

5.1.2 Εξοπλισμός λέμβου διάσωσης 

5.1.2.1 Όλα τα είδη του εξοπλισμού της λέμβου διάσω¬ 
σης εκτός από τους γάντζους της λέμβου που θα παρα¬ 
μένουν ελεύθεροι για λόγους απομάκρυνσης της λέμβου, 
θα στερεώνονται μέσα στη λέμβο διάσωσης με μέσα 
πρόσδεσης, θα αποθηκεύονται σε ερμάρια ή διαμερίσμα¬ 
τα, θα τοποθετούνται σε στηρίγματα ή παρόμοια μέσα 
στήριξης ή σε άλλα κατάλληλα μέσα. Ο εξοπλισμός θα 
αποθηκεύεται έτσι ώστε να μην παρενοχλεί οποιαδήποτε 
διαδικασία καθαίρεσης ή ανάκτησης. Όλα τα είδη του 
εξοπλισμού της λέμβου διάσωσης θα είναι όσο το δυνατό 
μικρότερου μεγέθους και μάζας και θα συσκευάζονται σε 
κατάλληλη και συμπαγή μορφή. 

5.1.2.2 0 κανονικός εξοπλισμός κάθε λέμβου διάσωσης 
θα αποτελείται από: 

. 1 επαρκή επιπλέοντα κουπιά κοινά ή με πλατιά πτερύ¬ 
για για πορεία σε ήρεμη θάλασσα. Για κάθε κουπί θα προ- 
βλέπονται σκαλμοί στυλίσκοι ή ισοδύναμα μέσα. Οι σκαλ¬ 
μοί ή στυλίσκοι θα είναι δεμένοι στη λέμβο με λεπτά σχοι¬ 
νιά ή αλυσίδες, 

.2 μια επιπλέουσα σέσουλα, 

.3 μια πυξιδοθήκη που περιέχει μια αποτελεσματική πυξί¬ 
δα φωτεινή ή εφοδιασμένη με κατάλληλα μέσα φωτισμού, 

.4 μια πλωτή άγκυρα και σχοινί απελευθέρωσης αν 
υπάρχει με αγκύριο σχοινί επαρκούς αντοχής μήκους 10 
μέτρων τουλάχιστον, 

.5 ένα πεισμάτιο επαρκούς μήκους και αντοχής, συνδε- 
δεμένο στη διάταξη απελευθέρωσης που πληροίτις απαι¬ 
τήσεις της παραγράφου 4.4.7.7 και τοποθετημένο στο 
πρωραίο άκρο της λέμβου διάσωσης, 
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.6 ένα σχοινί που επιπλέει μήκους 50 μέτρων τουλάχι¬ 
στον, επαρκούς αντοχής για τη ρυμούλκηση σωσίβιας 
σχεδίας όπως απαιτείται από την παράγραφο 5.1.1.7, 

.7 ένα αδιάβροχο ηλεκτρικό φακό κατάλληλο για σήμα¬ 
τα ΜΟΗ3Ε μαζί με μια αμοιβή σειρά μπαταριών και ένα 
αμοιβό λαμπάκι σε αδιάβροχο περίβλημα, 

.8 μια σφυρίκτρα ή ισοδύναμο ηχητικό μέσο, 

.9 ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών σε αδιάβροχη συ- 
σκευασία που μπορεί να κλείνει στεγανά μετά τη χρήση, 

. 10 δύο επιπλέοντες σωσίβιους σημαντήρες προοδεμέ¬ 
νους σε σχοινί που επιπλέει μήκους 30 μέτρων τουλάχι¬ 
στον, 

.11 ένα προβολέα έρευνας με οριζόντιο και κάθετο το¬ 
μέα τουλάχιστον 6° και μετρημένη φωτεινή ένταση 2500 
οά που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς για 3 ώρες τουλά¬ 
χιστον, 

.12 ένα αποτελεσματικό ανακλαστήρα ΒΑΩΑΒ, 

.13 θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες που πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος 2.5 επαρκείς για το 10% του 
αριθμού των ατόμων που η λέμβος διάσωσης επιτρέπεται 
να παραλαμβάνει ή δύο, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, 
και 

. 14 φορητό πυροσβεστικό εξοπλισμό εγκεκριμένου τύ¬ 
που κατάλληλο για κατάσβεση πυρκάίών* πετρελαίου. 

5.1.2.3 Επιπλέον του εξοπλισμού που απαιτείται από 
την παράγραφο 5.1.2.2, ο κανονικός εξοπλισμός κάθε 
άκαμπτης λέμβου διάσωσης θα περιλαμβάνει: 

.1 ένα γάντζο λέμβου, 

.2 ένα κάδο και 

.3 ένα μαχαίρι ή πέλεκυ. 

5.1.2.4 Επιπλέον του εξοπλισμού που απαιτείται από 
την παράγραφο 5.1.2.2, ο κανονικός εξοπλισμός κάθε 
πνευστής λέμβου διάσωσης θα περιλαμβάνει: 

. 1 ένα μαχαίρι ασφαλείας που επιπλέει, 

.2 δύο σπόγγους, 

.3 έναν αποτελεσματικό χειροκίνητο φυσητήρα ή 
αντλία, 

.4 σύνεργα επισκευής σε κατάλληλο κιβώτιο για επι¬ 
σκευή τρυπημάτων, και 
.5 ένα γάντζο λέμβου ασφαλείας. 

5.1.3 Πρόσθετες απαιτήσεις για πνευστές λέμβους διά¬ 
σωσης 

5.1.3.1 Οι απαιτήσεις των παραγράφων 4.4.1.4 και 
4.4.1.6 δεν εφαρμόζονται σε φουσκωμένες λέμβους διά¬ 
σωσης. 

5.1.3.2 Η πνευστή λέμβος διάσωσης θα κατασκευάζεται 
έτσι ώστε όταν αναρτάται από το χαλινό ή το γάντζο ανύ¬ 
ψωσης της: 

.1 να είναι επαρκούς αντοχής και ακαμψίας ώστε να 
μπορεί να καθαιρείται και να ανακτάται με το πλήρες φορ¬ 
τίο της σε άτομα και εξοπλισμό, 

.2 να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να αντέχει σε φορ¬ 
τίο τετραπλάσιο της μάζας του πλήρους φορτίου της σε 
άτομα και εξοπλισμό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ° 
±3° Ο με όλες τις ανακουφιστικές βαλβίδες εκτός λει¬ 
τουργίας, και 

.3 να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να αντέχει σε φορ¬ 
τίο ίσο με το 1.1 της μάζας του πλήρους φορτίου της σε 


άτομα και εξοπλισμό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος - 
30 ° Ο με όλες τις ανακουφιστικές βαλβίδες σε λειτουργία. 

5.1.3.3 Οι πνευστές λέμβοι διάσωσης θα κατασκευάζο¬ 
νται έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν όταν είναι εκτε¬ 
θειμένες: 

.1 στοιβαγμένες σε ανοικτό κατάστρωμα του πλοίου 
στη θάλασσα, 

.2 για 30 ημέρες στο νερό σε όλες τις καταστάσεις θα¬ 
λάσσης. 

5.1.3.4 Επιπλέον προς τη συμμόρφωση με τις απαιτή¬ 
σεις της παραγράφου 4.4.9 οι πνευστές λέμβοι διάσωσης 
θα σημαίνονται με τον αριθμό σειράς, το όνομα του κατα¬ 
σκευαστή ή το εμπορικό σήμα και την ημερομηνία κατα¬ 
σκευής. 

5.1.3.5 Η άντωση της φουσκωμένης λέμβου διάσωσης 
θα εξασφαλίζεται είτε από ένα σωληνωτό θάλαμο που θα 
υποδιαιρείται σε τουλάχιστον πέντε χωριστά διαμερίσμα¬ 
τα με περίπου ίσο όγκο το καθένα ή από δύο χωριστούς 
σωληνωτούς θαλάμους έκαστος των οποίων θα έχει όγκο 
που δε θα υπερβαίνει το 60% του ολικού όγκου. Οι σωλη¬ 
νωτοί θάλαμοι άντωσης θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε τα 
άθικτα διαμερίσματα να μπορούν να συγκρατούν τον 
αριθμό ατόμων που η λέμβος διάσωσης επιτρέπεται να 
παραλαμβάνει με μάζα καθενός 75 χιλιογράμμων, όταν 
κάθονται στις κανονικές τους θέσεις, με θετικό ύψος εξά¬ 
λων σε όλη την περιφέρεια της λέμβου διάσωσης υπό τις 
ακόλουθες συνθήκες: 

.1 με το πρωραίο διαμέρισμα άντωσης ξεφούσκωτο, 

.2 με το σύνολο των θαλάμων άντωσης της μιας πλευ¬ 
ράς της λέμβου διάσωσης ξεφούσκωτο, και 

.3 με το σύνολο των θαλάμων άντωσης της μιας πλευ¬ 
ράς και του πρωραίου διαμερίσματος ξεφούσκωτων. 

5.1.3.6 Οι σωληνωτοί θάλαμοι άντωσης που σχηματί¬ 
ζουν τα όρια της πνευστής λέμβου διάσωσης θα παρέ¬ 
χουν όταν φουσκώνουν όγκο τουλάχιστον 0,17 πι 3 για κά¬ 
θε άτομο που επιτρέπεται να παραλαμβάνει η λέμβος διά¬ 
σωσης. 

5.1.3.7 Κάθε διαμέρισμα άντωσης θα εφοδιάζεται με 
μία ανεπίστροφη βαλβίδα για χειροκίνητο φούσκωμα και 
μέσα για ξεφούσκωμα. Θα τοποθετείται επίσης ανακου¬ 
φιστική βαλβίδα ασφαλείας εκτός αν η Αρχή κρίνει ότι μια 
τέτοια συσκευή δεν είναι αναγκαία. 

5.1.3.8 Κάτω από τον πυθμένα και σε ευαίσθητες θέσεις 
στο εξωτερικό της πνευστής λέμβου διάσωσης θα υπάρ¬ 
χουν ταινίες τριβής που θα ικανοποιούν την Αρχή. 

5.1.3.9 Όπου τοποθετείται άβακας δεν θα εισέρχεται 
στο εσωτερικό της λέμβου περισσότερο από 20% του ολι¬ 
κού μήκους της λέμβου διάσωσης. 

5.1.3.10 Θα προβλέπονται κατάλληλα επιθέματα για τη 
στερέωση των πεισματίων πλώρα και πρύμα και των σω¬ 
σιβίων σχοινιών που προσδένονται στο εσωτερικό και 
εξωτερικό της λέμβου. 

5.1.3.11 Η πνευστή λέμβος διάσωσης θα διατηρείται 
συνεχώς πλήρως φουσκωμένη. 


Γίνεται αναφορά στις αναθεωρημένες οδηγίες για φορητούς πυροσβεστήρες ναυτικού τύπου που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την από 
φάση Α 602(15). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

6.1 Μέσα καθαίρεσης και επιβίβασης 

6.1.1 Γενικές απαιτήσεις 

6.1.1.1 Με εξαίρεση τα δευτερεύοντα μέσα καθαίρεσης 
για σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης, κάθε μέσο κα¬ 
θαίρεσης θα έχει τέτοια διάταξη ώστε το πλήρως εξοπλι¬ 
σμένο σωστικό σκάφος ή λέμβος διάσωσης που εξυπη¬ 
ρετεί, να μπορούν να καθαιρεθούν ασφαλώς με δυσμε¬ 
νείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και κλίσης μέχρι 20° 
από οποιαδήποτε πλευρά: 

. 1 όταν έχει επιβιβασθεί, όπως απαιτείται από τον Κανο¬ 
νισμό 111/23 ή 111/33 ο συνολικός αριθμός ατόμων, και 

.2 όταν έχει επιβιβασθεί το απαιτούμενο πλήρωμα λει¬ 
τουργίας μόνο. 

6.1.1.2 Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.1.1 
τα μέσα καθαίρεσης σωσιβίων λέμβων για δεξαμενό¬ 
πλοια πετρελαίου, χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριο¬ 
φόρα με τελική γωνία εγκάρσιας κλίσης μεγαλύτερη από 
20° υπολογισμένη σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για 
την Πρόληψη Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1978 που αναφέρεται σ’ 
αυτή και τις συστάσεις του Οργανισμού* όπως εφαρμό¬ 
ζεται, θα μπορούν να λειτουργούν στην τελική γωνία 
εγκάρσιας κλίσης στη χαμηλότερη πλευρά του πλοίου 
λαμβανομένης υπόψη της τελικής ισάλου γραμμής του 
μετά από ζημιά. 

6.1.1.3 Το μέσο καθαίρεσης δεν θα εξαρτάται από οποι¬ 
αδήποτε μέσα εκτός από τη βαρύτητα ή αποθηκευμένη 
μηχανική ενέργεια που είναι ανεξάρτητη από τις παροχές 
ενέργειας του πλοίου για την καθαίρεση του σωστικού 
σκάφους ή της λέμβου διάσωσης που εξυπηρετεί σε κα¬ 
τάσταση πλήρους φορτίου και εξοπλισμού καθώς και 
στην άφορτη κατάσταση. 

6.1.1.4 Κάθε μέσο καθαίρεσης θα κατασκευάζεται έτσι 
ώστε να απαιτείται ελάχιστη τακτική συντήρηση. Όλα τα 
μέρη που απαιτούν κανονική συντήρηση από το πλήρωμα 
του πλοίου θα είναι αμέσως προσιτά και θα συντηρούνται 
εύκολα. 

6.1.1.5 Το μέσο καθαίρεσης και τα εξαρτήματα του 
εκτός από το φρένο του βαρούλκου θα είναι επαρκούς 
αντοχής για να αντέχουν, κατά τη δοκιμή, σε στατικό φορ¬ 
τίο δοκιμής τουλάχιστον ίσο με το 2,2 του μέγιστου φορ¬ 
τίου λειτουργίας. 

6.1.1.6 Τα κατασκευαστικά μέρη και όλες οι τροχαλίες, 
αγόμενα, κρίκοι, σύνδεσμοι, προσδέσεις και όλα τα άλλα 
εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον εξοπλι¬ 
σμό καθαίρεσης θα σχεδιάζονται με συντελεστή ασφαλεί¬ 
ας με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο λειτουργίας 
και τις μέγιστες αντοχές των υλικών που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή. Θα εφαρμόζεται ελάχιστος συντελεστής 
ασφαλείας ίσος με 4,5 σε όλα τα κατασκευαστικά μέρη και 
ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας ίσος με 6 στα αγόμενα, 
αλύσους αιώρησης, συνδέσμους και τροχαλίες. 

6.1.1.7 Κάθε μέσο καθαίρεσης θα παραμένει αποτελε¬ 
σματικό, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε συνθήκες πάγου. 

6.1.1.8 Το μέσο καθαίρεσης της σωσίβιας λέμβου θα 
μπορεί να ανακτά τη σωσίβια λέμβο με το πλήρωμά της. 


6.1.1.9 Κάθε μέσο καθαίρεσης λέμβου διάσωσης θα 
εφοδιάζεται με μηχανοκίνητο βαρούλκο ικανό να ανυψώ¬ 
νει τη λέμβο διάσωσης από το νερό με το πλήρες φορτίο 
της σε άτομα και εξοπλισμό με ταχύτητα τουλάχιστον 0,3 
μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 

6.1.1.10Οι διατάξεις του μέσου καθαίρεσης θα είναι τέ¬ 
τοιες ώστε να καθιστούν δυνατή την ασφαλή επιβίβαση 
στο σωστικό σκάφος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πα¬ 
ραγράφων 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.4.3.1 και 4.4.3.2. 

6.1.2 Μέσα καθαίρεσης που χρησιμοποιούν αγόμενα 
και βαρούλκο 

6.1.2.1 Κάθε μέσο καθαίρεσης που χρησιμοποιεί αγό¬ 
μενα και βαρούλκο, εκτός των δευτερευόντων μέσων κα¬ 
θαίρεσης για σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης, θα 
πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.1 και επιπλέ¬ 
ον θα πληροί τις απαιτήσεις αυτής της παραγράφου. 

6.1.2.2 Ο μηχανισμός καθαίρεσης θα έχει τέτοια διάτα¬ 
ξη ώστε να μπορεί να ενεργοποιείται από ένα άτομο από 
θέση στο κατάστρωμα του πλοίου και, εκτός των δευτε¬ 
ρευόντων μέσων καθαίρεσης για σωσίβιες λέμβους ελεύ¬ 
θερης πτώσης, από θέση μέσα στο σωστικό σκάφος ή 
λέμβο διάσωσης. Όταν καθαιρείται από ένα άτομο από το 
κατάστρωμα, το σωστικό σκάφος ή η λέμβος διάσωσης 
θα είναι ορατά σε εκείνο το άτομο. 

6.1.2.3 Τα αγόμενα θα είναι από συρματόσχοινο ανθε¬ 
κτικό στη στρέψη και διάβρωση. 

6.1.2.4 Σε περίπτωση βαρούλκωνπολλαπλώντυμπάνων 
τα αγόμενα θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να εκτυλίσσο¬ 
νται από τα τύμπανα με τον ίδιο ρυθμό κατά την κάθοδο 
και να τυλίγονται στα τύμπανα με τον ίδιο ρυθμό κατά την 
ανύψωση, εκτός αν έχει τοποθετηθεί αποτελεσματική 
διάταξη αντιστάθμισης. 

6.1.2.5 Τα φρένα του βαρούλκου του μέσου καθαίρε¬ 
σης θα είναι επαρκούς αντοχής να αντέχουν σε: 

. 1 στατική δοκιμή με φορτίο δοκιμής τουλάχιστον ίσο με 

1,5 του μέγιστου φορτίου λειτουργίας, και 

.2 δυναμική δοκιμή με φορτίο δοκιμής τουλάχιστον ίσο 
με το 1,1 του μέγιστου φορτίου λειτουργίας στη μέγιστη 
ταχύτητα καθόδου. 

6.1.2.6 Θα προβλέπεται αποτελεσματικός χειροκίνητος 
μηχανισμός για την ανάκτηση κάθε σωστικού σκάφους 
και λέμβου διάσωσης. Οι χειρολαβές ή οι τροχοί του χει¬ 
ροκίνητου μηχανισμού δε θα στρέφονται από κινούμενα 
μέρη του βαρούλκου όταν το σωστικό σκάφος ή η λέμβος 
διάσωσης κατέρχεται ή ανυψώνεται μηχανοκίνητα. 

6.1.2.7 Όπου οι βραχίονες των επωτίδων ανακτώνται 
μηχανοκίνητα, θα τοποθετούνται διατάξεις ασφαλείας 
που θα διακόπτουν αυτόματα την παροχή ενέργειας πριν 
φθάσουν οι βραχίονες των επωτίδων στο τέρμα ώστε να 
αποφεύγεται η καταπόνηση των αγομένων ή επωτίδων, 
εκτός αν ο κινητήρας έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να εμπο¬ 
δίζει τέτοιες καταπονήσεις. 

6.1.2.8 Η ταχύτητα καθόδου στο νερό του πλήρως έμ- 
φορτου σωστικού σκάφους ή λέμβου διάσωσης δεν θα εί¬ 
ναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από τον τύπο: 3 
= 0,4 + 0,02 Η, όπου 3 είναι η ταχύτητα καθόδου σε μέ- 


* Γίνεται αναφορά των απαιτήσεων ευστάθειας έναντι ζημιάς του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επι¬ 
κίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒΟ) που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση Μ30 4(48) και του Διεθνούς Κώδικα για 
την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας ΙΟΟ) που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής 
Ασφάλειας με την απόφαση Μ30 5(48) 
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τρα ανά δευτερόλεπτο και Η είναι το ύψος σε μέτρα από 
το άνω μέρος της επωτίδας μέχρι την ίσαλο γραμμή με το 
πλοίο στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης. 

6.1.2.9 Η ταχύτητα καθόδου της πλήρως εξοπλισμένης 
σωσίβιας σχεδίας χωρίς να επιβαίνουν άτομα επ’ αυτής 
θα ικανοποιεί την Αρχή. Η ταχύτητα καθόδου άλλου σω¬ 
στικού σκάφους πλήρως εξοπλισμένου αλλά χωρίς να 
επιβαίνουν άτομα επ’ αυτού, θα είναι τουλάχιστον το 70% 
της απαιτουμένης στην παράγραφο 6.1.2.8. 

6.1.2.10 Η μέγιστη ταχύτητα καθόδου θα καθορίζεται 
από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τη σχεδίαση του σω¬ 
στικού σκάφους ή της λέμβου διάσωσης, την προστασία 
των επιβαινόντων από υπερβολικές δυνάμεις και την 
αντοχή των διατάξεων καθαίρεσης υπολογιζομένων των 
δυνάμεων αδράνειας σε περίπτωση κράτησης αν παρα- 
στεί ανάγκη. Στο μέσο καθαίρεσης θα ενσωματώνονται 
μέσα που θα εξασφαλίζουν τη μη υπέρβαση της ταχύτη¬ 
τας αυτής. 

6.1.2.11 Κάθε μέσο καθαίρεσης θα εφοδιάζεται με φρέ¬ 
να ικανά να σταματούν την κάθοδο του σωστικού σκά¬ 
φους ή λέμβου διάσωσης και νατό συγκρατούν ασφαλώς 
όταν φέρειτο πλήρες φορτίο του σε άτομα και εξοπλισμό. 
Οι επιφάνειες τριβής του φρένου θα προστατεύονται από 
νερό και πετρέλαιο, όπου είναι αναγκαίο. 

6.1.2.12 Τα χειροκίνητα φρένα θα έχουν τέτοια διάταξη 
ώστε το φρένο να εφαρμόζεται πάντοτε εκτός αν ο χειρι¬ 
στής ή ένας μηχανισμός που ενεργοποιείται από το χειρι¬ 
στή, συγκρατείτο χειριστήριο του φρένου σε θέση "εκτός". 

6.1.3 Καθαίρεση ελεύθερης πλεύσης 

Όπου σωστικό σκάφος απαιτεί μέσο καθαίρεσης και 
επίσης σχεδιάζεται για ελεύθερη πλεύση, η απελευθέρω¬ 
ση ελεύθερηςπλεύσηςτου σωστικού σκάφους από τη θέ¬ 
ση στοιβασίας του θα είναι αυτόματη. 

6.1.4 Μέσα καθαίρεσης για σωσίβιες λέμβους ελεύθε¬ 
ρης πτώσης 

6.1.4.1 Κάθε μέσο καθαίρεσης ελεύθερης πτώσης θα 
πληροί τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις της παραγράφου 

6.1.1 και επιπλέον θα πληροί τις απαιτήσεις αυτής της πα¬ 
ραγράφου. 

6.1.4.2 Το μέσο καθαίρεσης θα σχεδιάζεται και εγκαθί¬ 
σταται έτσι ώστε αυτό και η σωσίβια λέμβος που εξυπη¬ 
ρετεί να λειτο υ ργο ύ ν σαν ένα σύ στη μα για την προστασία 
των επιβαινόντων από τις δυνάμεις των επιβλαβών επιτα¬ 
χύνσεων όπως απαιτείται από την παράγραφο 4.7.5, και 
να εξασφαλίζουν επαρκή απομάκρυνση από το πλοίο 
όπως απαιτείται από τις παραγράφους 4.7.3.1 και 4.7.3.2. 

6.1.4.3 Το μέσο καθαίρεσης θα κατασκευάζεται έτσι 
ώστε να εμποδίζει τη δημιουργία σπινθηρισμών και 
εμπρηστικής τριβής κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης της 
σωσίβιας λέμβου. 

6.1.4.4 Το μέσο καθαίρεσης θα έχει τέτοια διάταξη και 
θα σχεδιάζεται έτσι ώστε στη θέση έτοιμη για καθαίρεση 
η απόσταση από το χαμηλότερο σημείο της σωσίβιας λέμ¬ 
βου που εξυπηρετεί μέχρι την επιφάνεια του νερού με το 
πλοίο στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης να μην υπερ¬ 
βαίνει το ύψος πιστοποίησης της σωσίβιας λέμβου ελεύ¬ 
θερης πτώσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 4.7.3. 

6.1.4.5 Το μέσο καθαίρεσης θα έχει τέτοια διάταξη ώστε 
να αποκλείεται η τυχαία απελευθέρωση της σωσίβιας 
λέμβου στη θέση στοιβασίας της άνευ επιτήρησης. Εάν 


τα μέσα που παρέχονται για την ασφάλιση της σωσίβιας 
λέμβου δε μπορεί να απελευθερωθούν από το εσωτερικό 
της, θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να αποκλείεται η επιβί¬ 
βαση στη σωσίβια λέμβο χωρίς προηγούμενη απελευθέ¬ 
ρωσή των. 

6.1.4.6 Ο μηχανισμός απελευθέρωσης θα έχει τέτοια 
διάταξη ώστε να απαιτούνται τουλάχιστον δύο ανεξάρτη¬ 
τες κινήσεις από το εσωτερικό της σωσίβιας λέμβου προ- 
κειμένου να καθαιρεθεί. 

6.1.4.7 Κάθε μέσο καθαίρεσης θα εφοδιάζεται με δευ- 
τερεύοντα μέσα για την καθαίρεση της σωσίβιας λέμβου 
με αγόμενα. Τέτοια μέσα θα πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 6.1.1 (εκτός 6.1.1.3) και της παραγράφου 

6.1.2 (εκτός 6.1.2.6). Θα πρέπει να είναι ικανά να καθαι- 
ρούντη σωσίβιαλέμβο με δυσμενείς συνθήκες διαγωγής 
μέχρι 2° και κλίσης μέχρι 5°προς οποιαδήποτε πλευρά 
και δε χρειάζεται να πληρούν τις απαιτήσεις ταχύτητας 
των παραγράφων 6.1.2.8 και 6.1.2.9. Εάν το δευτερεύον 
μέσο καθαίρεσης δεν εξαρτάται από τη βαρύτητα, απο- 
θηκευμένη μηχανική ενέργεια ή άλλα χειροκίνητα μέσα, 
το μέσο καθαίρεσης θα συνδέεται και με τις δυο πηγές 
τροφοδότησης του πλοίου, κύρια και ανάγκης. 

6.1.4.8 Τα δευτερεύοντα μέσα καθαίρεσης θα έχουν 
κατ’ ελάχιστον μόνο την ικανότητα απελευθέρωσης χω¬ 
ρίς φορτίο της σωσίβιας λέμβου. 

6.1.5 Μέσα καθαίρεσης σωσιβίων σχεδιών 

Κάθε μέσο καθαίρεσης σωσίβιας σχεδίας θα πληροί τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 6.1.1. και 6.1.2 εκτός από 
όσες αφορούν την επιβίβαση στη θέση στοιβασίας, ανά¬ 
κτηση της έμφορτης σωσίβιας σχεδίας και ότι χειροκίνη¬ 
τη λειτουργία επιτρέπεται για στρέψη του μέσου προς το 
εξωτερικό του πλοίου. Το μέσο καθαίρεσης θα περιλαμ¬ 
βάνει ένα γάντζο αυτόματης απελευθέρωσης με τέτοια 
διάταξη ώστε να εμποδίζει πρόωρη απελευθέρωση κατά 
τη διάρκεια της καθόδου και να απελευθερώνει τη σωσί¬ 
βια σχεδία όταν αυτή επιπλέει. Ο γάντζος απελευθέρω¬ 
σης θα έχει την ικανότητα απελευθέρωσης υπό φορτίο. 
Το χειριστήριο της υπό φορτίο απελευθέρωσης: 

. 1 θα είναι εμφανούς διαφοράς από το χειριστήριο που 
ενεργοποιεί τη λειτουργία της αυτόματης απελευθέρω¬ 
σης. 

.2 θα απαιτεί τουλάχιστον δύο ξεχωριστές κινήσεις για 
να λειτουργήσει, 

.3 θα απαιτεί δύναμη τουλάχιστον 600 και μέχρι 700 Ν 
για απελευθέρωση του φορτίου ή θα παρέχει ισοδύναμη 
επαρκή προστασία κατά της απελευθέρωσης του γά¬ 
ντζου από απροσεξία, με φορτίο 150 χιλιογράμμων στο 
γάντζο, και 

.4 θα σχεδιάζεται έτσι ώστε τα μέλη του πληρώματος 
στο κατάστρωμα να μπορούν να παρατηρούν ευκρινώς 
πότε ο μηχανισμός απελευθέρωσης είναι πλήρως και κα¬ 
τάλληλα τοποθετημένος. 

6.1.6 Κλίμακες επιβίβασης 

6.1.6.1 Θα προβλέπονται χειρολαβές για εξασφάλιση 
ασφαλούς διέλευσης από το κατάστρωμα στην κορυφή 
της κλίμακας και αντίστροφα. 

6.1.6.2 0ι βαθμίδες της κλίμακας: 

.1 θα κατασκευάζονται από σκληρό ξύλο χωρίς ρόζους 
ή άλλες ανωμαλίες, λεία κατεργασμένο και χωρίς οξείες 
ακμές και σχίζες ή από άλλο κατάλληλο υλικό με ισοδύ¬ 
ναμες ιδιότητες, 
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.2 θα έχουν αποτελεσματική αντιολισθητική επιφάνεια 
είτε με διαμήκεις αυλακώσεις είτε με την εφαρμογή μιας 
εγκεκριμένης αντιολισθητικής επένδυσης, 

.3 θα έχουν μήκος τουλάχιστον 480 χιλιοστά, πλάτος 
τουλάχιστον 115 χιλιοστά και πάχος τουλάχιστον 25 χι¬ 
λιοστά εξαιρουμένης οποιοσδήποτε αντιολισθητικής επι¬ 
φάνειας ή επένδυσης, και 

.4 θα απέχουν μεταξύ τους ίσες αποστάσεις μεταξύ 300 
και 380 χιλιοστών και θα στερεώνονται έτσι ώστε να πα¬ 
ραμένουν οριζόντιες. 

6.1.6.3 Τα πλευρικά σχοινιά της κλίμακας θα αποτελού¬ 
νται από δύο ακάλυπτα σχοινιά μανίλα περιφέρειας του¬ 
λάχιστον 65 χιλιοστών σε κάθε πλευρά. Κάθε σχοινί θα εί¬ 
ναι συνεχές χωρίς συνδέσεις κάτω από την ανώτατη βαθ¬ 
μίδα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά με την 
προϋπόθεση ότι οι διαστάσεις, η τάση θραύσης, η απο¬ 
σύνθεση, η επιμήκυνση και ευκολία συγκράτησής τους 
από το χέρι είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές του 
σχοινιού μανίλα. Όλα τα άκρα των σχοινιών θα προστα¬ 
τεύονται έτσι ώστε να αποφεύγεται το ξέφτισμα. 

6.2 Ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης 

6.2.1 Κατασκευή των ναυτικού τύπου συστημάτων 
εγκατάλειψης 

6.2.1.1 Το πέρασμα μέσω του ναυτικού τύπου συστήμα¬ 
τος εγκατάλειψης θα πληροί τις προϋποθέσεις για ασφα¬ 
λή κάθοδο ατόμων διαφόρων ηλικιών, μεγεθών και φυσι¬ 
κών ικανοτήτων, φορώντας εγκεκριμένες σωσίβιες ζώνες 
από το σταθμό επιβίβασης στην επιπλέουσα εξέδρα ή στο 
σωστικό σκάφος. 

6.2.1.2 Η κατασκευή και αντοχή του περάσματος καιτης 
εξέδρας θα ικανοποιούν την Αρχή. 

6.2.1.3 Η εξέδρα, αν υπάρχει: 

.1 θα είναι τέτοια, έτσι ώστε να παρέχεται επαρκής 
άντωση για το φορτίο λειτουργίας. Σε περίπτωση πνευ¬ 
στής εξέδρας, οι κύριοι θάλαμοι άντωσης, οι οποίοι για 
το σκοπό αυτό θα περιλαμβάνουν οποιαδήποτε σέλματα 
ή πνευστά κατασκευαστικά μέρη επί του πατώματος, θα 
πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 με βάση τη χω¬ 
ρητικότητα της εξέδρας εκτός του ότι η χωρητικότητα θα 
προκύπτει από τη διαίρεση του χρησιμοποιήσιμου χώ¬ 
ρου που δίδεται στην παράγραφο 6.2.1.3.3 δια του 0.25, 

.2 θα είναι ευσταθής σε θαλασσοταραχή και θα παρέχει 
ασφαλή χώρο εργασίας για τους χειριστές του συστήμα¬ 
τος, 

.3 θα υπάρχει επαρκής χώρος για την πρόσδεση τουλά¬ 
χιστον δύο σωσιβίων σχεδιών προς επιβίβαση και θα πα- 
ραλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό ατόμων που αναμέ¬ 
νεται να υπάρχουν στην εξέδρα σε οποιαδήποτε στιγμή. 
Αυτός ο χρησιμοποιήσιμος χώρος της εξέδρας θα είναι 
τουλάχιστον ίσος με: 

20% του συνολικού αριθμού ατόμων για τον οποίο το Ναυτι¬ 
κού τύπου σύστημα εγκατάλειψης έχει πιστοποιηθεί 


ή 10 γπ 2 , οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Όμως, οι Αρ¬ 
χές μπορούν να εγκρίνουν εναλλακτικές διατάξεις οι 
οποίες αποδεικνύουν συμμόρφωση με όλες τις περιγρα- 
φόμενες απαιτήσεις* απόδοσης, 


.4 θα είναι αυτοστραγγιζόμενη, 

.5 θα υποδιαιρείται έτσι ώστε η απώλεια αερίου από 
οποιοδήποτε διαμέρισμα δε θα περιορίζει τη λειτουργική 
της χρήση ως μέσο εγκατάλειψης. Οι σωληνωτοί θάλαμοι 
άντωσης θα υποδιαιρούνται ή θα προστατεύονται έναντι 
βλάβης που μπορεί να συμβεί από επαφή με την πλευρά 
του πλοίου, 

.6 θα εφοδιάζεται με σύστημα σταθεροποίησης που να 
ικανοποιεί την Αρχή, 

.7 θα συγκροτείται με σχοινί συγκράτησης ή άλλα συ¬ 
στήματα προσδιορισμού θέσης τα οποία θα σχεδιάζονται 
έτσι ώστε να εκδιπλώνονται αυτόματα και εάν είναι ανα¬ 
γκαίο, να μπορούν να ρυθμίζονται στη θέση που απαιτεί¬ 
ται για εγκατάλειψη, και 

.8 θα εφοδιάζεται με επιθέματα για τα σχοινιά πρόσδε- 
σης και συγκράτησης επαρκούς αντοχής για ασφαλή 
πρόσδεση της μεγαλύτερης πνευστής σωσίβιας σχεδίας 
που συνδέεται με το σύστημα. 

6.2.1.4 Αν η κάθοδος παρέχει απευθείας πρόσβαση στο 
σωστικό σκάφος θα εφοδιάζεται με διάταξη ταχείας απε¬ 
λευθέρωσης. 

6.2.2 Απόδοση του ναυτικού τύπου συστήματος εγκα¬ 
τάλειψης 

6.2.2.1 Το ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης: 

. 1 θα μπορεί να εκδιπλώνεται από ένα άτομο, 

.2 θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά του συνολικού αριθ¬ 
μού ατόμων για τον οποίο σχεδιάζεται, από το πλοίο μέσα 
στις πνευστές σωσίβιες σχεδίες εντός περιόδου 30 λε¬ 
πτών σε περίπτωση επιβατηγού πλοίου και 10 λεπτών σε 
περίπτωση φορτηγού πλοίου από τη στιγμή που δίδεται 
το σήμα εγκατάλειψης πλοίου, 

.3 θα έχει τέτοια διάταξη ώστε οι σωσίβιες σχεδίες να 
μπορούν να προσδένονται ασφαλώς στην εξέδρα και 
απελευθερώνονται απ’ αυτή από ένα άτομο επί της σωσί¬ 
βιας σχεδίας ή επί της εξέδρας, 

.4 θα μπορεί να εκδιπλώνεται από το πλοίο με δυσμενείς 
συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και κλίσης μέχρι 20° προς 
οποιαδήποτε πλευρά, 

.5 σε περίπτωση που εφοδιάζεται με κεκλιμένη κάθοδο, 
θα είναι έτσι ώστε η γωνία της καθόδου ως προς το ορι¬ 
ζόντιο: 

/1 να είναι μεταξύ 30° έως 35° όταν το πλοίο είναι ορθό 
και στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης, και 

/2 στηνπερίπτωση επιβατηγού πλοίου να είναι 55° κατά 
μέγιστο στο τελικό στάδιο κατάκλισης που καθορίζεται 
από τις απαιτήσεις του Κανονισμού II -1/8. 

.6 θα αξιολογείται για τη χωρητικότητα με χρονομετρη¬ 
μένες εκδιπλώσεις εγκατάλειψης που εκτελούνται στο λι¬ 
μάνι, 

.7 θα μπορεί να παρέχει ικανοποιητικό μέσο εγκατάλει¬ 
ψης σε κατάσταση θάλασσας συνδυαζόμενης με ένταση 
ανέμου 6 Μποφόρ, 

.8 θα σχεδιάζεται έτσι ώστε, όσο είναι πρακτικά δυνατό, 
να παραμένει αποτελεσματικό σε συνθήκες πάγου, και 

.9 θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να απαιτείται ελάχιστη 
τακτική συντήρηση. Οποιοδήποτε μέρος απαιτεί συντή- 


* Γίνεταιαναφορά στη Σύσταση για Δοκιμή των σωστικών μέσων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 689(17), όπως μπορεί να τρο 
ποποιηθεί. 
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ρηση από τα πληρώματα των πλοίων θα είναι άμεσα προ¬ 
σιτό και θα συντηρείται εύκολα. 

6 . 2 . 2.2 Όπου ένα ή περισσότερα ναυτικού τύπου συ¬ 
στήματα εγκατάλειψης υπάρχουν σε ένα πλοίο, τουλάχι- 
στοντο 50% αυτώντων συστημάτων θα υποβάλλονται σε 
δοκιμή εκδίπλωσης μετά την εγκατάσταση. Εφόσον αυ¬ 
τές οι εκδιπλώσεις εκτελεσθούν ικανοποιητικά, τα μη δο¬ 
κιμασμένα συστήματα θα εκδιπλώνονται εντός 12 μηνών 
από την εγκατάστασή τους. 

6.2.3 Πνευστές σωσίβιες σχεδίες συνδεόμενες με ναυ¬ 
τικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης. 

Κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία που χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης: 

.1 θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τμήματος 
4.2, 

.2 θα τοποθετείται πλησίον του δοχείου του συστήμα¬ 
τος όμως θα μπορεί να ριφθεί σε επαρκή απόσταση από 
το εκδιπλωμένο σύστημα και την εξέδρα επιβίβασης, 

.3 θα μπορεί να απελευθερώνεται ανά μια από τη βάση 
τοποθέτησης της με διατάξεις που θα καθιστούν δυνατή 
την πρόσδεσή της στην εξέδρα, 

.4 θα τοποθετείται σύμφωνα με το κανονισμό 111/13.4 και 
.5 θα εφοδιάζεται με σχοινιά περισυλλογής προσυνδε- 
δεμένα ή ευκόλως συνδεόμενα με την εξέδρα. 

6.2.4 Δοχεία για τα ναυτικού τύπου συστήματα εγκατά¬ 
λειψης 

6.2.4.1 Η διάβαση εγκατάλειψης και η εξέδρα θα συ¬ 
σκευάζονται σε ένα δοχείο το οποίο: 

.1 θα κατασκευάζεται έτσι ώστε να αντέχει στη σκληρή 
φθορά στις συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα, και 
.2 θα είναι, όσο είναι πρακτικά δυνατό, υδατοστεγές, 
εκτός από τις οπές αποστράγγισης στο κάτω μέρος του. 

6.2.4.2 Το δοχείο θα σημαίνεται μετά εξής: 

.1 όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, 

.2 αριθμό σειράς, 

.3 όνομα της Αρχής που έδωσε την έγκριση και χωρητι¬ 
κότητα του συστήματος, 

.4 50ΕΑ5, 

.5 ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος), 

.6 ημερομηνία και θέση της τελευταίας επιθεώρησης, 

.7 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τοποθέτησης πάνω από 
την ίσαλο γραμμή, και 
.8 θέση στοιβασίας επί του πλοίου. 

6.2.4.3 Οδηγίες καθαίρεσης και λειτουργίας θα σημαί- 
νονται επί ή πλησίον του δοχείου. 

6.2.5 Σήμανση των ναυτικού τύπου συστημάτων εγκα¬ 
τάλειψης 

Το ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης θα σημαίνε- 
ται μετά εξής: 

.1 όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα, 

.2 αριθμό σειράς, 

.3 ημερομηνία κατασκευής (μήνας και έτος), 

.4 όνομα της Αρχής που έδωσε την έγκριση, 

.5 όνομα καιτόποςτου σταθμού επιθεώρησης όπου επι¬ 
θεωρήθηκε τελευταία μαζί με την ημερομηνία επιθεώρη¬ 
σης, και 

.6 χωρητικότητα του συστήματος. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΑΛΛΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

7.1 Ορμιδοβόλες συσκευές 

7.1.1 Κάθε ορμιδοβόλος συσκευή: 

.1 θα μπορεί να εκτοξεύει ένα σχοινί με απαρκή ακρί¬ 
βεια, 

.2 θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα βλήματα που 
το καθένα θα μπορεί να μεταφέρει το σχοινί σε απόσταση 
τουλάχιστον 230 μέτρων σε ήρεμο καιρό, 

.3 θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα σχοινιά που 
το καθένα θα έχει αντοχή θραύσης τουλάχιστον 2 ΚΝ, και 

.4 θα έχει σύντομες οδηγίες ή διαγράμματα που θα επε- 
ξηγούν σαφώς τη χρήση της. 

7.1.2 Το βλήμα στην περίπτωση βλήματος που βάλλεται 
με πιστόλι ή το σύνολο του βλήματος και του σχοινιού 
στην περίπτωση που αποτελούν ενιαίο σύνολο θα περιέ- 
χονται σε περίβλημα ανθεκτικό στο νερό. Επιπλέον, στην 
περίπτωση βλήματος που βάλλεται με πιστόλι, τα σχοινιά 
και τα βλήματα μαζί με τα μέσα έναυσης θα φυλάσσονται 
σε κιβώτιο που παρέχει προστασία από τον καιρό. 

7.2 Σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης και σύστημα 
μεγαφωνικής αναγγελίας 

7.2.1 Σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης 

7.2.1.1 Το σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης θα 
μπορεί να παρέχει ηχητικό σήμα γενικού συναγερμού 
ανάγκης αποτελούμενο από επτά ή περισσότερους βρα¬ 
χείς συριγμούς που ακολουθούνται από ένα μακρύ συ- 
ριγμό από τη σφυρίκτρα ή σειρήνα του πλοίου και επιπλέ¬ 
ον από ηλεκτρικό κώδωνα ή κλάξον ή άλλο ισοδύναμο σύ¬ 
στημα προειδοποίησης, που θα τροφοδοτείται από την 
κύρια παροχή του πλοίου και από την πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ανάγκης που απαιτείται από τον Κανονισμό II- 
1/42 ή 11-1/43, ανάλογα με την περίπτωση. Το σύστημα θα 
μπορεί να λειτουργεί από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας και, 
εκτός από τη σφυρίκτρα του πλοίου, από άλλα στρατηγι¬ 
κά σημεία. Το σύστημα θα ακούγεται σε όλους τους χώ¬ 
ρους ενδιαίτησης και στους χώρους όπου συνήθως ερ¬ 
γάζεται το πλήρωμα. Ο συναγερμός θα συνεχίζει να λει¬ 
τουργεί μετά την ενεργοποίησή του μέχρι να διακοπεί 
χειροκίνητα ή να διακοπεί προσωρινά για τη μετάδοση 
μηνύματος μέσω του συστήματος μεγαφωνικής αναγγε¬ 
λίας. 

7.2.1.2 Τα ελάχιστα επίπεδα ηχητικής στάθμης του τό¬ 
νου του συναγερμού ανάγκης στους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους θα είναι 80 άΒ(Α) και τουλάχιστον 
10 άΒ(Α) πάνω από τα επίπεδα του θορύβου του περι¬ 
βάλλοντος που υπάρχει κατά τη διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας του εξοπλισμού με το πλοίο εν πλω με μέ¬ 
τριες καιρικές συνθήκες. Σε καμπίνες χωρίς εγκατάστα¬ 
ση μεγαφώνου θα εγκαθίσταται ένας ηλεκτρονικός με¬ 
ταδότης του σήματος συναγερμού π.χ. βομβητής ή κάτι 
παρόμοιο. 

7.2.1.3 Τα επίπεδα ηχητικής στάθμης στις κλίνες και στα 
λουτρά των καμπινών θα είναι τουλάχιστον 75 άΒ(Α) και 
τουλάχιστον 10 άΒ(Α) πάνω από τα επίπεδα* θορύβου 
του περιβάλλοντος. 

7.2.2 Σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας 

7.2.2.1 Το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας θα είναι 
μια μεγαφωνική εγκατάσταση που θα καθιστά δυνατή τη 


Γίνεται αναφορά στον Κώδικα Συναγερμού και Ενδεικτών, 1995, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 830 (19). 
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μετάδοση μηνυμάτων σε όλους τους χώρους όπου μέλη 
του πληρώματος ή επιβάτες ή καιτα δύο, είναι κανονικά 
παρόντες και στους σταθμούς συγκέντρωσης. Θα επι¬ 
τρέπει την εκπομπή μηνυμάτων από τη γέφυρα ναυσι¬ 
πλοΐας και άλλα σημεία επί του πλοίου που θεωρεί η Αρ¬ 
χή απαραίτητα. Θα εγκαθίσταται λαμβάνοντας υπόψη 
τις οριακές συνθήκες ακουστικότητας και δε θα απαιτεί¬ 
ται οποιαδήποτε ενέργεια από τον ακροατή. Θα προ¬ 
στατεύεται έναντι χρήσης από μη εξουσιοδοτημένα άτο¬ 
μα. 

7.2.2.2 Με το πλοίο εν πλω σε κανονικές συνθήκες τα 
ελάχιστα επίπεδα ηχητικής στάθμης για τη μετάδοση των 
μηνυμάτων ανάγκης θα είναι: 


.1 στους εσωτερικούς χώρους 75 άΒ(Α) και τουλάχι¬ 
στον 20 άΒ(Α) πάνω από τα επίπεδα θορύβου από ομιλία, και 

.2 στους εξωτερικούς χώρους 80 άΒ(Α) καιτουλάχιστον 
15 άΒ(Α) πάνω από το επίπεδο θορύβου από ομιλία. 

Άρθρο 2° 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσί¬ 
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2002 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
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Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευκο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοππ για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το Ιπίβπιβΐ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

ΘΙΙΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' και Δ' 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2002 κατα 6 θογο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΐβΓηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠ ΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








































